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INTRODUCTION 



This service manual describes the latest information for 
the IC-970A/E;H V/UHF MULTI BAND ALL MODE 
TRANSCEIVER and covers the follov/ing versions. 



MODEL 


VERSION NO. 


VERSION 


SYMBOL 


IG-970A 


±t05 


U.S.A. 


USA 




Australia 


AUS 


1C-970E 


#03 


Europe 


EUR 




Sweden 


rn 

i 

! 


IC-970H . 


#04 


Europe 


EUR-H 


#Ofi 


U.S.A. 


USA-H 


#08 


Australia 


AUS-H 


#70 


Sweden 

1 


SWE-H 



DANGER 



NEVER connecl !he transceiver to an AC outlet or to a 
DC power supply that uses more than 16 V. This win 
ruin the transceiver. 

DO NOT expose Ihe transceiver to rain, snow or any 
liquids 

DO NOT reverse the oolarities of the power supply when 
connecting the transceiver. 

DO NOT apply ao RF signal of more Than 20 dBm (IGO 
mW) to the antenna connector. This could damage the 
transceiver's front end. 




ORDERING PARTS 



Be sure to include the follow'ing four points when ordering 
replacement parts: 

1. 10-digit order numbers 

2. Component part number and name 

3. Equipment model name and unit name 

4. Quantity required 

<SAMPLEORDER> 

lltDOOiaiD (C pFC577HA IC-97CA/E/H MAINUNH Coiecss 

e^tOQO^60O Scrfiw 3fNU^x5ZK&& IC-970 iAjEjH To^cover lOpieces 

Addresses are provided on the inside back cover for your 
convenience. 



REPAIR NOTE 



1 . Make sure a problem is iniernal before disassembling 
the transceiver. 

2. DO NOT open the transceiver uniil the transceiver s 
disconnected from il$ power source 

3. DO NOT force any of the variable components. Turn 
Ihem slowly and smoothly, 

A DO NOT short any circuits or elecironic parts An 
insulated tuning tool MUST oe used for all adjustments. 

5. DO NOT keep power ON lor a long time when the 
transceiver is defeclive. 

6. DO NOT transmit power into a signal generator or a 
sweep generator. 

7. ALWAYS connect a 40 d8-“50 dB altenuator beiween 
the transceiver and a deviation meter or spectruim 
analyzer when using such lest equipment. 

8. READ the instructions of !est equipment ihoroughly 
before connecting equipment to the transceiver. 
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To upgrade quality, all electric or mechanical part and internal 
circuits are subject to change without notice or obligation. 



SPECIFICATIONS 






SECTION 1 



■ GENERAL 



• Frequency coverage 



• Mode 

• Tuning step increments 



• Antenna impedance 

• Power supply requirement 

• Current drain (at 13.8 V DC) 



• Usable temperature range 

• Frequency stability 

• Dimensions 

• Weight (without IC-PS35) 

(with IC-PS35) 

■ TRANSMITTER 

• Output power 



• Modulation system 

• Max. frequency deviation 

• Spurious emissions 

• Carrier suppression 

• Unwanted sideband 

• Microphone impedance 



MODEL 


VERSION 


144 MHz band 


430 MHz band 


IC-970A/H 


U.S.A. 


140.1-150.0 MHz* 


430.0-450.0 MHz 


IC-970E/H 


Europe 


144.0—146.0 MHz 


430.0—440.0 MHz 


IC-970A/H 


Australia 


144.0—148.0 MHz 


430.0-450.0 MHz 


IC-970E/H 


Sweden 


144.0—146.0 MHz 


432.0-438.0 MHz 



* Specifications guaranteed 143.8~148.2 MHz 



SSB (A3J), F3 (FM), CW (A1) 

SSB, CW 1b Hz 

FM 5, 10. 12.5, 20. 25 or 100 kHz 

All mode 1 kHz and 1 MHz quick dialing steps are available. 

50 Q (unbalanced) 

13.8 V DC±15 % (negative ground) 

Transmit max. output 9.0 A (IC-970A/E) 

16.0 A(IC-970H) 

Receive max. audio output 2.5 A (IC-970A/E/H) 

Receive squelched 2.0 A (IC-970A/E/H) 

-10 ‘’C- + 60 “C ( + 14 T- + 140 T) 

±3 ppm (0 X- + 50 “C; +32 “F- + 122 °F) 

425 (W) X 149 (H) x 406 (D) mm 
16.7 (W) X 5.9 (H)x 16.0 (D) in 

IC-970A/E 14.5 kg (32.0 lb) IC-970H 15.0 kg (33.0 lb) 

IC-970A/E 16.8 kg (37.0 lb) IC-970H 17.3 kg (38.0 lb) 



MODEL 


144 MHz band 


430 MHz band 


SSB, CW 


FM 


SSB, CW 


FM 


IC-970H 


5-35 W 


6-45 W 


5-30 W 


6—40 W 


IC-970A/E 


All band 3.5~25 W (All mode) 



SSB Balanced modulation 

FM Variable reactance frequency modulation 

±5 kHz 

Less than -60 dB 
Less than -40 dB 
Less than -40 dB 

600 n 



1 — 1 





■ RECEIVER 



• Receive system 



• Intermediate frequency 



• Sensitivity 

• Selectivity 



• Audio output power 

• Audio output impedance 

• Squelch sensitivity 

• RIT variable range 

• Notch filter variable range 

• Notch filter attenuation 



144 MHz band 

SSB, CW Single-conversion superheterodyne 
FM Double-conversion superheterodyne 

: 430 MHz band 



SSB, CW Double-conversion superheterodyne 
FM Triple-conversion superheterodyne 





MAIN BAND 


SUB BAND 


SSB. FM 


CW 


SSB. FM 


CW 


144 MHz band 


1st 


10.8500 


10.8491 


10.9500 


10.9491 


2nd 


0.4550* 




0.4550* 


- 


430 MHz band 


1 St 


71.2500 


71.2491 


71,3500 


71.3491 


2nd 


10.8500 


10,8491 


10.9500 


10.9491 


3rd 


0,4550* 


- 


0.4550* 





* FM mode only Unit: MHz 



SSB, CW Less than 0.1 1 pV for 10 dS S/N 
FM Less than 0.18 pV for 12 dB SI NAD 

SSB, CW More than 2.3 kHz/-6 dB 

Less than 4,2 kHz/-60 dB 
CW narrow (option) More than 500 Hz/ -6 dB 
Less than 1.3 kHz/ -60 dB 
FM More than 15 kHz/ -6 dB 

Less than 30 kHz/ -60 dB 
1.5 W with an 8 Q load at 10 % distortion 
8Q 

SSB, CW Less than 0.56 pV 
FM Less than 0.18 pV 

±9.99 kHz 
More than ±1.2 kHz 
More than 25 dB 



All stated specifications are subject to change without notice or obligation. 



MECHANICAL PARTS AND DISASSEMBLY 






SECTION 2 



2-1 CHASSIS PARTS 



LABEL 

NUMBER 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


QTY. 


LABEL 

NUMBER 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


QTY. 


® 


8510000100 


Helical case No. 5 


5 




8110003650 


SWR case cover (C) 


1 




8510000110 


Helical case No. 6 


1 




8510001430 


SWR case 


1 




8930014140 


Grounding spring <D) 


3 




8510001560 


DET case cover 


1 




8510000070 


Helical case No. 2 
(EUR, EUR-H, SWE, SWE*H) 






8810001820 


Motor screw M2.6 x 2.5 


4 




8810001270 


Screw B1 M2.6 x 5 


4 


8510000170 


Helical case No. 12 
(USA, USA‘H, AUS, AUS«H) 




® 


8010009450 


646 Front chassis 


1 


® 


8930019270 


Sponge (CJ) 


1 




8510000110 


Helical case No. 6 
(USA, USA-H, AUS, AUS-H) 


1 


® 


2220000420 


Switch ESD1 1 HI 20 [Dial click), etc 


3 


8510000160 


Helical case No. 11 
(EUR, EUR-H, SWE, SWE-H) 


@ 


8510002922 


PLL case-4 


2 


® 


8510005540 


PLL case top cover 


1 




8510000070 


Helical case No. 2 


1 


@ 


8510005550 


PLL case bottom cover 


1 




8510002690 


PA shield case (B) 


1 


@ 


8010009430 


646 chassis (left side) 


1 




8510004360 


PA shield case (B) cover (A) 


1 


® 


8810002160 


Screw FH M3 X 5 


8 


® 


8510002390 


Mixer shield case 


1 


® 


6910002560 


Wire sticker S-10-516L 


7 




8810003160 


Setscrew A M3x 6 


55 


® 


8930008120 


Contact spring (A) 




® 


8810003360 


Setscrew C M3 x 6 


7 


® 


8510006530 


PLL case top cover (B) 


1 


@ 


5210000220 


Fuse FGMB 125V 3 A 


1 


® 


8510006540 


PLL case bottom cover (A) 


1 




6510006070 


Fuse holder F*429 


2 


® 


8010009440 


646 chassis (right side) 


1 


0 


8410001420 


646 CTRL heatsink 


1 


® 


8010009490 


646 PS chassis 


1 


® 


8810003170 


Setscrew A M3 x 8 


5 


@ 


8010009580 


646 fan angle 

(EUR-H, USA-H. AUS-H, SWE-H) 


1 


® 


8930006070 


Screw spacer-B 


4 


@ 


8810003750 


fcom screw C 9 


4 




8110003700 


646 top cover 


1 


® 


8510002200 


VCO case 


1 


0 


8930010091 


77 Speaker spacer- 1 


1 


® 


8510000230 


220 shield case 


2 




2510000410 


Speaker T080S0 110810 


1 


® 


8510000881 


194 VCO case-1 


1 


® 


8930010040 


77 Speaker plate 


1 


@ 


8510001060 


Shield case 


2 


@ 


8810005510 


Screw OH M3x6 ZK BS 


4 


@ 


8410001430 


646 MAIN heatsink 


1 


® 


8810004690 


Screw BiH M4 x 5 ZK BS 


16 


@ 


8810000240 


Screw PH M3x8 


4 




8110003710 


646 bottom cover 


1 


@ 


8830000100 


Nuts M3 


4 


® 


8810000390 


Screw PH M4X12 


2 


@ 


8510004430 


194 shield case (B) 


1 




8930011680 


Rubber foot (G) 


2 


@ 


8510001080 


Shield case (A) 


2 


® 


8930011700 


Main stand rubber 


2 


@ 


8510001101 


Shield case (A) cover (A)-1 


2 


® 


8810000360 


Screw PH M4 x 6 


2 


® 


8930004070 


Grounding spring (C) 


2 




8930011640 


Main stand 


2 


® 


6910000690 


Lead lock 59TC4772 


1 


® 


8930011630 


Sub stand 


2 


® 


8930000140 


Standoff (J) 


1 


# 


8930011690 


Sub stand rubber 


2 




8850000420 


Spring washer M3 Nl 


1 


@ 


8930011770 


Stand spring 


2 




8010009481 


646 center chassis- 1 


1 











Screw abbreviations BiH : Binding head FH : Flat head PH : Pan head OH : Oval countersunk head 

Nl: Nickel ZK: Black 



2 — 1 






See p. 2-3 







2 — 2 



2-2 FRONT PARTS 




V. 





LABEL 

NUMBER 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


QTY. 


UBEL 

NUMBER 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


QTY. 


© 


8210005360 


646 Front panel (A) IC-970A (USA, AUS) 


2 


(g» 


8610005300 


Knob N122 (A) [NOTCH] 


1 


8210005370 


646 Front panel (B) IC-970E (EUR. SWE) 


2 


@ 


8610004180 


Knob N123 [RIT], [MEMO-CH] 


2 


8210005390 


646 Front panel (D) IC-970H 
(EUR'H, USA-H, AUS-H, SWE-H) 


4 


® 


8930017160 


Standoff (Y) 


4 


(g) 


8810002160 


Screw FH M3 x 5 


15 


@ 


8310019190 


646 Window panel 


1 


@ 


8810002160 


Screw FH M3 x 5 


2 


® 


8610006130 


Button K139 [MODE-SEL], 
[MULTI-BAND], etc. 


4 


® 


8810002250 


Screw FH BO M2.6 x 6 


2 


© 


8610006400 


Button KUO [SP SEPARATE], 
[S • RF/C ■ CALL], etc. 


6 


@ 


8810002240 


Screw BO M2 X 4 


2 


® 


8810002160 


Screw FH M3 X 5 


4 




8610006410 


Button K141 [BK-IN], [ELEC-KEY], 
[COMP], [LOCK] 


4 




8810004690 


Screw BIH M4x5ZK BS 


10 


® 


8810000990 


Screw PH BO M2 x 5 


1 


® 


8610006140 


Button K142 [FM] 


1 


@ 


8810000220 


Screw PH M3 x 5 


4 


© 


8610006200 


Button K142 (A) [SSB] 


1 


@ 


8810003160 


Setscrew A M3x6 


4 




8610006210 


Button K142 (B) [CW/N] 


1 


@ 


8610004190 


Knob N124 


1 


® 


8610006220 


Button K142 (C) [GENE] 


1 


® 


8010009471 


646 Sub chassis-1 


1 




8610006230 


Button K142 (D) [SPEECH] 


1 


® 


8810002110 


Screw FH M2.6x5 


1 




8610006160 


Button K144 [M/S] 


1 


® 


8810006020 


Icom screw BO (A) 


4 


® 


8610006350 


Button K144 (A) [SUB] 


1 


@ 


8930017280 


SW insulator 


1 


(0) 


8610006170 


Button K145 [FUNCTION] 


1 


® 


8930017450 


646 LCD cover 


1 




8610006360 


Button K145 (A) [SPLIT] 


1 


® 


8010006280 


Terminal plate 


1 


® 


8610006370 


Button K145 (B) [A/B] 


1 


® 


2230000120 


Switch SDDSA3159A [POWER] 


1 


® 


8610006380 


Button K145 (C) [A=B] 


1 


® 


2260000310 


Switch M-2012J 
[TRANSMIT/RECEIVE] 


1 


@ 


8610006180 


Button K146 [CALL-1], [CALL-2] 


2 


@ 


8610006190 


Button K147 

[RIT], [MEMO], [MW], [M^VFO] 


4 




8010008960 


Sensor frame 


1 


® 


5030000510 


LCD LU-3175 

[LCD CENTRAL MONITORING SYSTEM] 


1 


@ 


8610006420 


Button K148 [NOTCH] 


1 


@ 


8610006430 


Button K149 [CLICK] 


1 


® 


2210000170 


Switch SRBU16003A [SATELLITE] 


1 


® 


8930018770 


646 TEN KEY sponge (A) 


4 


® 


8930017130 


646 5-LED spacer 


1 


@ 


8930018790 


646 MODE sponge (A) 


4 


® 


5040001430 


LED SLB-25VR 3F [TX] 


1 


@ 


8930018770 


646 TENKEY sponge (A) 


5 


® 


5040001460 


LED SLB-25MG 3F [RX MAIN] 


1 


@ 


8930018770 


646 TENKEY sponge (A) 


4 


@ 


5040001460 


LED SLB-25MG 3F [RX SUB] 


1 


@ 


8930018770 


646 TENKEY sponge (A) 


12 


@ 


5040001430 


LED SLB-25VR 3F [SUB] 


1 


@ 


8850001070 


646 SW washer 


12 


@ 


5040001420 


LED SPB-25MVW F [SATL] 


1 


@ 


8930016370 


Release spring (N) 


12 


@ 


6450000950 


Connector HLJ48 15-0 1-020 
(incl. stopper) [PHONES] 


1 


® 


8930017140 


646 Lens 


1 




8010005872 


560 Meter holder-2 


1 


@ 


6510000290 


Connector 8S-S-E [MICROPHONE] 


1 


® 


8610002840 


Button K79 [POWER] 


1 


@ 


5510000350 


Meter ME-27 

[MULTI FUNCTION METER] 


1 




8610002810 


Button N114 [SATELLITE] 


1 


® 


7210001790 


Trimmer RV-163 MAIN [AF]/[SQL] 


1 




8930003200 


Spacer (P) 


1 




7210001790 


Trimmer RV-163 SUB [AF]/[SQL] 


1 




8830000600 


Nuts 


2 


® 


7210001800 


Trimmer RV-164 [TONE]/[RF] 


1 




8610000530 


Knob N72 

MAIN [SQL], SUB [SQL], [RF], [RF PWR] 


4 




7210001810 


Trimmer RV-165 [MIC]/[RF PWR] 


1 




8610004160 


Knob N121 

MAIN [AF], SUB [AF], [TONE], [MIC] 


4 











Screw abbreviations 



BIH : Binding head ZK: Black PH: Pan head BO: Self-tapping FH: Flat head 






2-3 SW(A) AND SW(B) PARTS 



SW(B) UNIT @ 
(B 2304 D) 




NOTCH UNIT 
(B 2309 C) 



MEMO UNIT 
(B 2308 C) 



LABEL 

NUMBER 


ORDER NO. 


DESCRIPTION 


QTY. 


® 


8930000510 


Standoff (A) 


15 




8810003160 


Setscrew A M3 x 6 


22 




7600000110 


Encoder SW-110[RIT] 


1 


® 


8930017150 


646 1-LED spacer 


1 




5040001450 


LED SLB-25VR 5F [FUNCTION] 


1 


® 


5040001440 


LED SLB-25YY 3F [CLICK] 


1 


@ 


2230000820 


Switch EVQ-QS2 05K [1], [2], [3], etc. 


14 


® 


2230000810 


Switch ESB-64801 [CLICK] 


1 


® 


2230000820 


Switch EVQ-QS2 05K [FUNCTION], [SPLIT], etc. 


10 


@ 


2230000810 


Switch ESB-64801 [NOTCH] 


1 


(Q) 


2260001230 


Switch SW-111 [MEMO-CH] 


1 




7210001780 


Variable resistor RV-166 [NOTCH] 


1 




2230000810 


Switch ESB-64801 [PREAMP], [SP SEPARATE], etc. 


6 




2230000800 


Switch SW-112 [BK-IN], [COMP], [ELEC-KEY], etc. 


4 




2230000820 


Switch EVQ-QS2 05K [MODE-SEL], [MULTI-BAND], etc. 


9 


® 


7210001760 


Variable resistor EVU-FLAEA4B16 [DELAY] 


1 


@ 


7210001750 


Variable resistor EVU-FLAEA4B13 [LEVEL] 


1 


® 


7210001770 


Variable resistor EVU-FLAEA4C55 [KEY SPEED] 


1 


@ 


7210001880 


Variable resistor EVU-FLAEA4C13 [SIDE TONE] 


1 



2 — 4 



2-4 REAR PARTS 




JACK-A UNIT 
(B 2279 D) 



2 — 5 




LABEL 

NUMBER 


ORDER NO. 


DESCRIPTION 


QTY. 


© 


8410001440 


646 heatsink 


1 


@ 


8010009460 


PA cover 


1 




8930017300 


TVJ blind plate 


2 




8930017290 


ANT blind plate 


3 




8810006030 


Screw PH M4x 12 Nl 


6 




8810003160 


Setscrew A M3x6 


11 




8810003170 


Setscrew A M3 x8 


1 




8810003360 


Setscrew C M3 x 6 


9 


® 


8810001910 


Screw PH M3 X 6 Nl BS 


4 




8850000420 


Spring washer M3 Nl 


4 




8810003250 


Setscrew A M3x8 Nl 


12 




8510006290 


646 PA shield plate 


1 


® 


6910002560 


Wire sticker S-10-516L 


1 


0 


6450000940 


Connector TCS5380-01-4151 [ACC (1)] 


1 


0 


6450000510 


Connector TCS5037-01 -401 [DATA] 


1 


@ 


6450000100 


Connector HSJ0857-01-220 [REMOTE] 


1 


@ 


6450000930 


Connector HSJ091 3-01 -050 [EXT SP] 


1 


0 


6450000460 


Connector HLJ4306-01-3080 [KEY] 


1 


0 


6510000370 


ANT connector MR-DS [ANT 144 MHz] 


1 


0 


6510000330 


ANT connector NR-DS [ANT 430 MHz] 


1 


ID 


6510003780 


Connector LLR-06 [DC 13.8 V] 


1 


@ 


6510007650 


Pin LLM 61T-2.0 


6 


0 


6510000030 


Connector S-Q2054 [GND] 


1 


@ 


8810001900 


Screw PH M3 X 5 Nl BS 


3 


0 


8810003360 


Setscrew C M3x6 (EUR-H, USA-H, AUS-H, SWE-H) 


2 


0 


8810003250 


Setscrew A M3x8 Nl (EUR-H, USA-H, AUS-H, SWE-H) 


2 


0 


8930006470 


Module plate (EUR-H, USA-H, AUS-H. SWE-H) 


1 


0 


8810003860 


Setscrew A M4X 8 (EUR-H, USA-H, AUS-H. SWE-H) 


4 


8810003170 


Setscrew A M3 x 8 (EUR, USA, AUS, SWE) 



Screw abbreviations PH: Pan head BS: Brass Nl: Nickel 



2-5 TENKEY AND ACCESSORIES 




LABEL 

NUMBER 


ORDER NO. 


DESCRIPTION 


QTY. 


© 


8930018770 


646 TENKEY sponge (A) 


12 




8610006150 


Button K143 [OJ 


1 




8610006240 


Button K143 (A) [1] 


1 


© 


8610006250 


Button K143 (B) [2] 


1 




8610006260 


Button K143 (C) [3] 


1 


® 


8610006270 


Button K143 (D) [4] 


1 


© 


8610006280 


Button K143 (E) [5] 


1 


® 


8610006290 


Button K143 (F) [6] 


1 


® 


8610006300 


Button K143 (G) [7] 


1 


(0) 


8610006310 


Button K143 (H) [8] 


1 


® 


8610006320 


Button K143 (l)[9] 


1 




8610006330 


Button K143(J)[-] 


1 




8610006340 


Button K143 (K) [ENT] 


1 




LABEL 

NUMBER 


ORDER NO. 


DESCRIPTION 


QTY. 


© 


Optional product 


DC power cable OPC-025 A 


1 


@ 


5610000050 


Keyer plug AP330 


1 


® 


5610000020 


External speaker plug AP313 


1 


© 


5210000080 


Spare fuse FGB 20A 


2 


® 


5210000180 


Spare fuse FGMB 125 V. 5 A 


1 



2 — 7 



PARTS LIST 






SECTION 3 



[PLL-A UNIT] [PLL-A UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


L29 


6130000990 


Coil 


LB-135 


L30 


6110001720 


Coil 


LA-258 


LSI 


6150000970 


Coil 


LS-112 


L32 


6180001410 


Coil 


LAL02KR100K 


L33 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L34 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L35 


6180000880 


Coil 


UL03NA100K 


L36 


6180001300 


Coil 


LAL 02NA100K 


L37 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L38 


6180001410 


Coil 


LAL02KR100K 


L39 


6180002430 


Coil 


LAL 04NA 470 K 


L40 


6180000880 


Coil 


LAL03NA 100K 


L41 


6180001410 


Coil 


LAL02KR100K 


L42 


6180000880 


Coil 


LAL 03NA 100K 


L43 


6180001410 


Coil 


LAL02KR 100K 


L44 


6180001410 


Coil 


LAL02KR 100K 


L45 


6180000880 


Coil 


LAL03NA 100K 


L46 


6180001410 


Coil 


UL02KR 100K 


L47 


6180000880 


Coil 


LAL03NA 100K 


L51 


6130001860 


Coil 


LB-203 


L52 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1R0K 


L54 


6110001650 


Coil 


LA-248 


L55 


6110002110 


Coil 


LA-382 


L56 


6110002110 


Coil 


LA-382 


L57 


6110001530 


Coil 


LA-233 


L58 


6110001620 


Coil 


LA-245 


L59 


6110001690 


Coil 


LA-255 


Lee 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L67 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1R0K 


L68 


6180000690 


Coil 


LAL03NA R22M 


L69 


6180000770 


Coil 


LAL03NA 1R0M 


L70 


6140000930 


Coil 


LR-118 


L71 


6140000930 


Coil 


LR-116 


L72 


6180001300 


Coil 


UL02NA100K 


L73 


6180001410 


Coil 


LAL02KR100K 


L74 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L75 


6180000900 


Coll 


LAL03NA 101K 


L76 


6180002420 


Coil 


LAL 02KR R39K 


R1 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R2 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 0 


R3 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R4 


7010004310 


Resistor 


R20J 8.2 kQ 


R5 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R11 


7010003490 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R12 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R14 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R15 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R16 


7010003810 


Resistor 


ELR20J 2.2 MQ 


R18 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R23 


7010003410 


Resistor 


ELR20J 1.2 kQ 


R24 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R27 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R28 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R29 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R30 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R31 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R32 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R33 


7010001280 


Resistor 


R25XJ 10 kQ 


R34 


7010003700 


Resistor 


ELR20J 220 kQ 


R35 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R36 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R37 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R39 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R41 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R42 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 3.3 MQ 


R43 


7010003510 


Resistor 


ELR20J 6.8 kQ 


R44 


7010003610 


Resistor 


ELR20J 39 kQ 


R45 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R46 


7010001150 


Resistor 


R25XJ 1 kQ 


R47 


7010003810 


Resistor 


ELR20J 2.2 MQ 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1120001680 


1C 


M5223P 


IC2 


1130002960 


1C 


TC9181P 


IC3 


1110002050 


1C 


MB503P-G 


IC4 


1120000100 


1C 


M74LS90P 


IC5 


1110002030 


1C 


TA7808S 


IC6 


1180000010 


1C 


TA78L005AP 


IC7 


1790000050 


1C 


ND487C1-3R 


IC8 


1130000140 


1C 


TC4071BP 


Q1 


1560000130 


FET 


2SK125 


Q4 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


Q5 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q8 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q9 


1530002210 


Transistor 


2SC3776-D 


Q10 


1530000940 


Transistor 


2SC1571G 


Q11 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q12 


1530000940 


Transistor 


2SC1571G 


Q13 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q14 


1530000940 


Transistor 


2SC1571G 


Q15 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q17 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q18 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q19 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q20 


1580000110 


FET 


3SK74M 


Q21 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q22 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q23 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


Q24 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q25 


1560000090 


FET 


2SK192A-GR 


Q27 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


D1 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D2 


1720000060 


Varicap 


1SV50(1)E 


D4 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D6 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D7 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D9 


1720000060 


Varicap 


1SV50(1)E 


DIO 


1720000060 


Varicap 


1SV50(1)E 


Dll 


1720000060 


Varicap 


1SV50(1)E 


D12 


1710000160 


Diode 


1SS133 


LI 


6140000580 


Coil 


LR-79 


L2 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L3 


6180002590 


Coil 


UL02KR120K 


L4 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L5 


6180001410 


Coil 


LAL02KR 100K 


L6 


6150001310 


Coil 


LS-145 


L7 


6110001770 


Coil 


LA-266 


L8 


6110001710 


Coil 


LA-257 


L9 


6110001720 


Coil 


U-258 


L10 


6110001630 


Coil 


LA-246 


L11 


6180000840 


Coil 


LAL03NA3R9K 


LI 2 


6180000840 


Coil 


LAL 03NA 3R9K 


L13 


6180001410 


Coil 


LAL02KR100K 


L14 


6180000690 


Coil 


LAL03NA R22M 


LI 5 


6110001780 


Coil 


LA-267 


LI 6 


6110001770 


Coil 


U-268 


LI 7 


6180001390 


Coil 


UL02KR2R2K 


LI 8 


6180002550 


Coil 


LAL02KR R68K 


L19 


6110001640 


Coil 


LA-247 


L20 


6180001300 


Coil 


LAL02NA 100K 


L21 


6180001410 


Coil 


LAL02KR100K 


L22 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L23 


6180000880 


Coil 


UL 03NA100K 


L24 


6150000970 


Coil 


LS-112 


L25 


6150000970 


Coil 


LS-112 


L26 


6180000900 


Coil 


LAL 03NA101K 


L27 


6180000900 


Coil 


LAL 03NA101K 


L28 


6140000580 


Coll 


LR-79 



3 — 1 





[PLL-AUNIT] 



[PLL-A UNIT] 



1 REF. 
NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R48 


7010004180 


Resistor 


R20J 820 Q 


R49 


7010003920 


Resistor 


R20J 5.6 Q 


R50 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R51 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R52 


7010003490 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R53 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R54 


7010003390 


Resistor 


ELR20J 820 Q 


R55 


7010004180 


Resistor 


R20J 820 Q 


R56 


7010003920 


Resistor 


R20J 5.6 Q 


R57 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kO 


R58 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R59 


7010004180 


Resistor 


R20J 820 Q 


R60 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R61 


7010001280 


Resistor 


R25XJ 10 kQ 


R62 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R63 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R64 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R71 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R72 


7010003400 


Resistor 


ELR20J IkQ 


R73 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R74 


7010004110 


Resistor 


R20J 220 Q 


R78 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R78 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R79 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R80 


7010004130 


Resistor 


R20J 330 Q 


R81 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R82 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R83 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R84 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R85 


7010003490 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R86 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R91 


7010001230 


Resistor 


R25XJ 4.7 kQ 


R93 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R94 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R95 


7010003380 


Resistor 


ELR20J 680 Q 


R96 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R102 


7010003410 


Resistor 


ELR20J 1.2 kQ 


R103 


7010004280 


Resistor 


R20J 5.6 k^ 


R104 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R105 


7010004070 


Resistor 


R20J jpe Q 


R106 


7010004120 


Resistor 


R20J ^0 Q 


R107 


7010003980 


Resistor 


R20J 18 Q 


R108 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R110 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R117 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R118 


7010004280 


Resistor 


R20J 5.6 kQ 


R122 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


Rm 


7010003910 


Resistor 


R20J 4.7 Q 


R126 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R127 


7010003980 


Resistor 


R20J 18 Q 


R128 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R130 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R131 


7010003980 


Resistor 


R20J 18 Q 


R132 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R133 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


R137 


7510000320 


Thermistor 


ERTD2ZGL202S 


R138 


7510000320 


Thermistor 


ERTD2ZGL202S 


Cl 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C2 


4010000220 


Ceramic 


DD104SL330J 50V 


C3 


4010000860 


Ceramic 


DD106 CH470J50V 


C4 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C5 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C6 


4010000150 


Ceramic 


DD104SL150J 50V 


C7 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J50V 


C8 


4010000120 


Ceramic 


DD104SL 100D50V 


C9 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


CIO 


4010000080 


Ceramic 


DD104SL060D50V 


C11 


4010000080 


Ceramic 


DD104SL060D50V 


C12 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X 472K 


C13 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C14 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


CIS 


4510004020 


Electrolytic 


50 MV 3R3 HW 


C16 


4010000560 


Ceramic 


DD106 F 103Z 50V 


C17 


4510004010 


Electrolytic 


10 MV 470 HW 


C21 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 


C23 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C25 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C26 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C27 


4010000040 


Ceramic 


DD104SL020C 50V 


C28 


4010000120 


Ceramic 


DD104SL100D 50V 


C29 


4010000300 


Ceramic 


DD104SL680J50V 


C30 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C31 


4010000280 


Ceramic 


DD104 SL 560J 50V 


C32 


4010000200 


Ceramic 


DD104 SL 270J 50V 


C33 


4010000240 


Ceramic 


DD104 SL 390J 50V 


C34 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C35 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C36 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C37 


4010000280 


Ceramic 


DD104 SL560J 50V 


C38 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C39 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C40 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C41 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C42 


4010000500 


Ceramic 


OD104 B 102K50V 


C43 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J50V 


C44 


4010000270 


Ceramic 


OD104SL510J50V 


C45 


4010000300 


Ceramic 


DD104SL680J50V 


C46 


4010000020 


Ceramic 


DD104SL010C 50V 


C47 


4010004640 


Ceramic 


DD104SL130J50V 


C48 


4010000300 


Ceramic 


DD104SL680J 50V 


C49 


4010000340 


Ceramic 


DD105SL121J50V 


C50 


4010000330 


Ceramic 


DD105 SL101J50V 


C51 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C52 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C53 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C54 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C55 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C56 


4510003780 


Electrolytic 


10 MV 100 SW 


C57 


4040000430 


Barrier Layer 


RAU OSSA 221 K 


C58 


4010000080 


Ceramic 


DD104SL060D 50V 


C59 


4040000430 


Barrier Layer 


RAU OSSA 221 K 


COO 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C61 


4010000060 


Ceramic 


DD104SL040C 50V 


C62 


4010000020 


Ceramic 


DD104SL010C 50V 


C63 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS{5X11) 


C64 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


COS 


4550000350 


Tantalum 


DN1V010M 


C66 


4550000350 


Tantalum 


DN 1V010M 


C67 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C68 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C69 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C70 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C71 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C72 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL220J 50V 


C73 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C74 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C75 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C76 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C77 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C78 


4010000140 


Ceramic 


DD104 SL 120J 50V 


C79 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 


C80 


4040000480 


Barrier Layer 


RAU 04AK R75C 


C81 


4010000150 


Ceramic 


DD104 SL150J 50V 


C82 


4010000460 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C83 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C84 


4010000240 


Ceramic 


DD104 SL390J 50V 


C85 


4010000300 


Ceramic 


DD104 SL680J 50V 


C86 


4010000240 


Ceramic 


DD104 SL390J 50V 


C87 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C88 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C89 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C90 


4010000070 


Ceramic 


DD104SL050C 50V 


C91 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C92 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C96 


4040000430 


Barrier Layer 


RAU OSSA 221 K 


C97 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X104M 


C98 


4550002450 


Tantalum 


DN1V1R5M 


C99 


4010000720 


Ceramic 


DD104 CH 120J 50V 


Cl 00 


4010000820 


Ceramic 


DD105 CH 330J 50V 


C101 


4010000660 


Ceramic 


DD104 CH 060D 50V 


C102 


4510003880 


Electro lytic 


10 MV 47 HW 


C103 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C105 


4020000010 


Cylinder 


UP125SL010M 


C109 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 



[PLL-A UNIT] 



[430 DOS UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


Clio 


4510003780 


Electrolytic 


10 MV 100 SW 


cm 


4010000600 


Ceramic 


DD104CK010C 50V 


C115 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 


cue 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C117 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K 50V 


C118 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


Cl 19 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


Cl 20 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C121 


4610000800 


Trimmer 


CV38B 0601 


Cl 22 


4010000770 


Ceramic 


DD104 CH 200J 50V 


Cl 23 


4010000630 


Ceramic 


DD104 CJ 030C 50V 


Cl 25 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C126 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C127 


4010000140 


Ceramic 


DD104 SL 120J 50V 


C130 


4010000500 


Ceramic 


D0104B 102K 50V 


C131 


4010003760 


Ceramic 


DD104 CK0R5C 50V 


Cl 33 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


Cl 34 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


Cl 35 


4010000080 


Ceramic 


DD104 SL060D 50V 


C148 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C149 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


Cl 50 


4010000120 


Ceramic 


DD104 SL100D 50V 


Cl 54 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B 472K 50V 


Cl 55 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


Cl 56 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


Cl 58 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C159 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C161 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C162 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


Cl 63 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C165 


4510003960 


Electrolytic 


50 MV 1 HW 


C170 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X104M 


C171 


4010000040 


Ceramic 


DD104SL020C 50V 


C172 


4010000020 


Ceramic 


00104 SL010C 50V 


C173 


4010000020 


Ceramic 


00104 SL010C 50V 


C175 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C178 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C177 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C181 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C182 


4010000520 


Ceramic 


00108 B472K 50V 


C185 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X 472K 


C186 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


Cl 87 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C188 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C191 


4010000050 


Ceramic 


DD104SL030C 50V 


C192 


4010000460 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C193 


4010000460 


Ceramic 


DD104B471K50V 


Cl 94 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B471K50V 


C195 


4010000460 


Ceramic 


OD104B471K50V 


C197 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X 104M 


C203 


4010004640 


Ceramic 


DD104 SL 130J 50V 


C204 


4010000150 


Ceramic 


DD104SL150J50V 


EP1 


0910023964 


P.C. Board 


B 21150 (PLL-A) 


EP2 


6910000630 


Bead core 


FSOH070RN 



[430 DOS UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1140000500 


1C 


SC1051 


IC2 


1130005570 


1C 


SC1052 


IC3 


1130005580 


1C 


SC1053 


IC4 


1130002461 


1C 


TC74HCT374AF 


IC5 


1130002461 


1C 


TC74HCT374AF 


ICO 


1130003830 


iC 


TC7S04F (TE85R) 


XI 


6050003230 


Crystal 


CR-180L1 6200000040CoilL1 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


LI 


6200000040 


Coil 


LQN 5N 331 K 


L2 


6200000040 


Coil 


LQN 5N 331 K 


L3 


6200000040 


Coil 


LQN5N331K 


R1 


7030000740 


Resistor 


MCR10EZHJ 1 MQ (105) 


R2 


7030000360 


Resistor 


MCR10EZHJ 680 0(681) 


R3 


7030000420 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 kQ (222) 


R4 


7410000320 


Resistor Array GF5096 


R5 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10k0(103) 


R6 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R7 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kO(103) 


Cl 


4610000520 


Trimmer 


TZB04N100BA006 


C2 


4030000950 


Ceramic 


GRM40CH330J 50PT 


C3 


4030001150 


Ceramic 


GRM40F104Z 25PT 


C7 


4030000720 


Ceramic 


GRM40SL680J 50PT 


C8 


4030000560 


Ceramic 


GRM40 SL 020C SOP T 


C9 


4030000750 


Ceramic 


GRM40SL121J50PT 


CIO 


4030000610 


Ceramic 


GRM40 SL 070D SOP T 


C11 


4030000750 


Ceramic 


GRM40SL121J50PT 


C12 


4030000640 


Ceramic 


GRM40 SL 120J 50PT 


C13 


4030000720 


Ceramic 


GRM40 SL 680J SOP T 


C14 


4030001150 


Ceramic 


GRM40 F 104Z 25PT 


C15 


4030001150 


Ceramic 


GRM40 F 104Z 25PT 


C16 


4030001150 


Ceramic 


GRM40F104Z 25PT 


C17 


4030001150 


Ceramic 


GRM40F104Z 25PT 


C18 


4030002430 


Ceramic 


GRM40 TH 220J 50PT 


C19 


4030001100 


Ceramic 


GRM40B102K50PT 


C20 


4030001100 


Ceramic 


GRM40B102K50PT 


C21 


4030001150 


Ceramic 


GRM40 F 104Z 25PT 


EP1 


0910028230 


P.C. Board 


B 2853 (430 DDS) 



[144 DOS UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1140000500 


IC 


SC1051 


IC2 


1130005570 


IC 


SC1052 


IC3 


1130005580 


IC 


SCI 053 


IC4 


1130002461 


IC 


TC74HCT374AF 


105 


1130002461 


IC 


TC74HCT374AF 


iC6 


1130003830 


IC 


TC7S04F (TE85R) 


XI 


6050003230 


Crystal 


CR-180 


LI 


6200000040 


Coil 


LQN 5N 331 K 


L2 


6200000040 


Coil 


LQN5N331K 


L3 


6200000040 


Coil 


LQN5N331K 


R1 


7030000740 


Resistor 


MCR10EZHJ 1MQ(105) 


R2 


7030000360 


Resistor 


MCR10EZHJ680 Q (681) 


R3 


7030000420 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 kQ (222) 


R4 


7410000320 


Resistor Array GF5096 


R5 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R6 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R7 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


Cl 


4610000520 


Trimmer 


TZB04N100BA006 


C2 


4030000950 


Ceramic 


GRM40 CH 330J 50P T 


C3 


4030001150 


Ceramic 


GRM40 F 104Z 25PT 


C7 


4030000720 


Ceramic 


GRM40SL680J 50PT 


C8 


4030000560 


Ceramic 


GRM40 SL 020C SOP T 


C9 


4030000750 


Ceramic 


GRM40SL121J50PT 


CIO 


4030000610 


Ceramic 


GRM40SL070D50PT 


C11 


4030000750 


Ceramic 


GRM40SL121J50PT 


C12 


4030000640 


Ceramic 


GRM40SL120J 50PT 


C13 


4030000720 


Ceramic 


GRM40SL680J SORT 



[144 DDS UNIT] 



[PLUB UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


L15 


6110001520 


Coil 


LA232 


Lie 


6110001520 


Coil 


LA>232 


117 


6110002130 


Coil 


LA-383 


118 


6110002010 


Coil 


LA-224 


119 


6110001540 


Coil 


LA-234 


L20 


6180001380 


Coil 


LAL 02KR1R0K 


L21 


6180001410 


Coil 


LAL 02KR100K 


122 


6110001980 


Coil 


U-222 


L23 


6110001530 


Coil 


U-233 


L24 


6150001310 


Coil 


LS-145 


L25 


6150001310 


Coil 


LS-145 


L26 


6180000900 


Coil 


LAL 03NA101K 


L27 


6180000900 


Coil 


LAL 03NA 101 K 


128 


6140000580 


Coil 


LR-79 


L28 


6110001540 


Coil 


LA-234 


L30 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L31 


6150001310 


Coil 


LS-145 


L32 


6180000900 


Coil 


UL03NA 101K 


L33 


6170000180 


Coil 


LW-18 


L34 


6110002130 


Coil 


U-383 


L35 


8110002070 


Coil 


U-227 


L36 


6110002040 


Coil 


LA-225 


L37 


6180002430 


Coil 


LAL04NA 470K 


L38 


6110001520 


Coil 


LA-232 


L39 


6110002040 


Coil 


U-225 


L43 


6110001980 


Coil 


LA-222 


144 


6180001300 


Coil 


UL02NA100K 


145 


6180001380 


Coil 


UL 02KR1R0K 


146 


6180000770 


Coil 


UL03NA1R0M 


L47 


6180000770 


Coil 


UL03NA1R0M 


L48 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L49 


6180001380 


Coil 


LAL 02KR1R0K 


L51 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L52 


6180000770 


Coil 


LAL 03NA1R0M 


L53 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L54 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L55 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1R0K 


L66 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1ROK 


L87 


6180001380 


Coil 


LALO2KR1R0K 


L70 


6140000930 


Coil 


LR-116 


L71 


6140000930 


Coil 


LR-116 


L73 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L74 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1R0K 


L75 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1R0K 


L78 


8180001370 


Coil 


LAL02KRR33K 


L77 


6170000220 


Coil 


LW-24 


L78 


6180000770 


Coil 


LAL 03NA 1R0M 


179 


6180001380 


Coil 


LAL 02KR1R0K 


HI 


7010004110 


Resistor 


R20J 220 Q 


R2 


7010003160 


Resistor 


ELR20J 10 Q 


R3 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R4 


7010001150 


Resistor 


R25XJ 1 kQ 


R5 


7010004160 


Resistor 


R20J 560 Q 


R6 


7010004090 


Resistor 


R20J 150 Q 


R7 


7010003420 


Resistor 


ELR20J 1.5 KQ 


R8 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kQ 


R9 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


RIO 


7010003420 


Resistor 


ELR20J 1.5 kQ 


R11 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R12 


7010003300 


Resistor 


ELR20J 150 Q 


R13 


7010003920 


Resistor 


R20J 5.6 Q 


R14 


7010004300 


Resistor 


R20J 6.8 kQ 


R15 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R16 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R17 


7010003190 


Resistor 


ELR20J 18 Q 


R18 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R19 


7010001030 


Resistor 


R2SXJ 100 Q 


R20 


7010000940 


Resistor 


R25XJ 18 Q 


R21 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R22 


7010003460 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R23 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R24 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R25 


7010003390 


Resistor 


ELR20J 820 Q 


R28 


7010003390 


Resistor 


ELR20J 820 Q 


R27 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R28 


7010004310 


Resistor 


R20J 8.2 kQ 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRiPTiON 


C14 


4030001150 


Ceramic 


GRM40 F 104Z 25PT 


C15 


4030001150 


Ceramic 


GRM40F104Z 25PT 


C16 


4030001150 


Ceramic 


GRM40F 104Z25PT 


C17 


4030001150 


Ceramic 


GRM40 F 1042 25PT 


C18 


4030002430 


Ceramic 


GRM40 TH 220J50PT 


C19 


4030001100 


Ceramic 


GRM40B1Q2K50PT 


C20 


4030001100 


Ceramic 


GRM40B102K50PT 


C21 


4030001150 


Ceramic 


GRM40F 104Z 25PT 


EP1 


0910028230 


P.C. Board 


B 2853 (144 DDS) 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1130000140 


1C 


TC4071BP 


iC2 


1130002960 


1C 


TC9181P 


IC3 


1110001560 


1C 


MB504LP-O 


iC4 


1120000100 


1C 


M74LS90P 


IC5 


1110002030 


1C 


TA7808S 


IC6 


1180000010 


1C 


TA78L005AP 


IC7 


1790000050 


iC 


ND487C1-3R 


Q1 


1560000130 


FET 


2SK125 


Q2 


1530002210 


Transistor 


2SC3770-D 


Q3 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q4 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


Q5 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q6 


1530002210 


Transistor 


2SC3776-D 


Q7 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


08 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


09 


1530002210 


Transistor 


2SC3776-D 


010 


1590000340 


Trans»tor 


RN1202 


Oil 


1530000940 


Transistor 


2SC1571G 


012 


1530000940 


Transistor 


2SC1571G 


013 


1560000130 


FET 


2SK125 


014 


1530000940 


Transistor 


2SC1571G 


015 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


016 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


017 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


018 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


019 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


020 


1580000110 


FET 


3SK74M 


021 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


024 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


025 


1560000090 


FET 


2SK192A-GR 


027 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


D2 


1720000290 


Varicap 


1T32 


D3 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D4 


1710000180 


Diode 


1SS133 


D6 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D9 


1720000080 


Varicap 


1SV50(1)E 


LI 


6140000580 


Coil 


LR-79 


L2 


6180001380 


Coll 


LAL02KR1f^K 


L3 


6110001530 


Coil 


LA-233 


L4 


6150000990 


Coil 


LS-114 


L5 


6150000990 


Coil 


LS-114 


L6 


6110001660 


Coil 


U-252 


L7 


6110001980 


Coil 


LA-222 


L8 


6180002400 


Coil 


LAL02NA 1R0K 


L9 


6180000770 


Coil 


LAL 03NA1R0M 


L10 


6180002400 


Coil 


UL 02NA 1R0K 


L11 


6180000730 


Coil 


UL03NAR47M 


L12 


6180001410 


Coil 


UL02KR100K 


L13 


6110001520 


Coil 


U-232 


L14 


6180000770 


Coil 


UL 03NA 1R0M 



[PLL-B UNIT] 



[PLL-B UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C3 


40100004SO 


Ceramic 


DD104B471K 50V 


C4 


4010000400 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C5 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS (5X11) 


C8 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C7 


4010000280 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C8 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS (5X11) 


C9 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B471K50V 


CIO 


40100004S0 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C11 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS (5X11) 


C12 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


Cl 3 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C14 


4010000000 


Ceramic 


DD104CK010C 50V 


CIS 


4010000140 


Ceramic 


DD104SL 120JSOV 


cie 


4010000120 


Ceramic 


D0104SL 100D 50V 


C17 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


CIS 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C18 


4010000090 


Ceramic 


DD104SL070D 50V 


C20 


4010000040 


Ceramic 


DD104SL020C 50V 


C21 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C22 


4040000200 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C23 


481 0000770 


Trimmer 


CV38D 1001 


C24 


4010000680 


Ceramic 


DD104 CH 080D 50V 


C25 


4010000880 


Ceramic 


DD104 CH 080D50V 


C26 


4010000600 


Ceramic 


DD104 CK010C 50V 


C27 


4010000050 


Ceramic 


DD104 CH 050C 50V 


C28 


4010000400 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C28 


4010000480 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C30 


4010004040 


Ceramic 


DD104SL130J 50V 


C31 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C32 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C33 


4010000150 


Ceramic 


DD104 SL 1S0J 50V 


C34 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 


C35 


4040000200 


Barrier Layer 


UZE08X 104M 


C36 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B102KS0V 


C37 


4010000070 


Ceramic 


DD104 CH 070D 50V 


C38 


4010000650 


Ceramic 


DD104 CH 050C 50V 


C39 


4010000650 


Ceramic 


DD104 CH 050C 50V 


C40 


4010000330 


Ceramic 


DD105 SL 101J 50V 


C41 


4010000330 


Ceramic 


DD105 SL101J50V 


C42 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B 472K 50V 


C43 


4010000050 


Ceramic 


DD104SL030C 50V 


C44 


4010000500 


Ceramic 


DD104 8102K 50V 


C45 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C46 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C47 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C48 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C49 


4010004640 


Ceramic 


DD104 SL 130J 50V 


C50 


4010000270 


Ceramic 


DD104SL510J50V 


cst 


4010000160 


Ceramic 


DD104 SL 180J 50V 


C52 


4010000240 


Ceramic 


DD104SL 390J50V 


053 


4020000670 


Cylinder 


UP050SL470J 


C54 


4010000060 


Ceramic 


DD104SL040C 50V 


CSS 


4010000150 


Ceramic 


DD104SL150J 50V 


C56 


4010000620 


Ceramic 


DD104 CK 020C 50V 


C57 


4010000630 


Ceramic 


DD104 CJ 030C 50V 


CSS 


4010000030 


Ceramfc 


DD104 CJ 030C 50V 


C59 


4010000640 


Ceramic 


DD104 CH 040C 50V 


C80 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C81 


4010000070 


Ceramic 


00104 SL050C SOV 


C62 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C83 


4020000470 


Cylinder 


UP050 SL4R7K 


C84 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X 104M 


CSS 


4010000610 


Ceramic 


DD104 CK 1R5C SOV 


CSS 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K SOV 


C67 


4010000180 


Ceramic 


DD104SL220J50V 


CSS 


4010004040 


Ceramic 


DD104SL130J50V 


CS9 


4010000120 


Ceramic 


DD104 SL tOOD SOV 


C70 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C71 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K SOV 


C72 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K SOV 


C73 


4010000500 


Ceramic 


OD104B102K SOV 


C74 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL 221 J SOV 


C75 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K SOV 


C7S 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K SOV 


C77 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C78 


4010003290 


Ceramic 


DD104 UJ 050C SOV 


C79 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K SOV 


C80 


4040000470 


Barrier Layer 


RAU 04AK R35C 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R28 


7010004280 


Resistor 


R20J 5.6 kO 


R30 


70100035W) 


Resistor 


ELR20J 22 kO 


R31 


7010001280 


Resistor 


R25XJ 10 kQ 


R32 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R33 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kO 


R34 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kO 


R35 


7010003470 


Resistor 


ELR20J 3.9 kO 


R38 


7010001030 


Resistor 


R25XJ 100 Q 


R37 


7010003950 


Resistor 


R20J 10 0 


R38 


7010001030 


Resistor 


R25XJ 100 Q 


R39 


7010003410 


Resistor 


ELR20J 1.2 kQ 


R40 


7010003300 


Resistor 


ELR20J 150 0 


R42 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R43 


7010003390 


Resistor 


ELR20J 820 Q 


R44 


7010003130 


Resistor 


ELR20J 5.6 0 


R45 


7010003390 


Resistor 


ELR20 J 820 Q 


R46 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R47 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R48 


7010003700 


Resistor 


ELR20J220 kQ 


R49 


7010001210 


Resistor 


R25XJ 3.3 kQ 


R50 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R52 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R53 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R54 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R55 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R56 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R57 


7010003410 


Resistor 


ELR20J 1.2 kQ 


R58 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R59 


7510000090 


Thermistor 


ERTD2FQL202S 


R60 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R61 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R62 


7010001280 


Resistor 


R25XJ 10 kQ 


R63 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R64 


7010004190 


Res^or 


1 kQ 


R85 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R66 


7010003190 


Resistor 


ELR20J 18 Q 


R67 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R68 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R69 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R70 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R71 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R72 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R73 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R74 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R76 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R77 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R79 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R80 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R81 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R82 


7010003400 


Res»tor 


ELR20J 1 kQ 


R83 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R84 


7010003360 


Resistor 


ELR20J470 Q 


R85 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R86 


7010004110 


Resistor 


R20J 220 Q 


R90 


7010003810 


Resistor 


ELR20J 2.2 MQ 


R91 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R93 


7010003860 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R94 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R95 


7010003380 


Resistor 


ELR20J 680 Q 


R96 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 0 


R102 


7010003410 


Resistor 


ELR20J 1.2 kQ 


R103 


7010003490 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R104 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R105 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R106 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R107 


7010003980 


Resistor 


R20J 18 Q 


R108 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R118 


7010004240 


Resistor 


R20J 2.7 kQ 


R126 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R127 


7010003980 


Resistor 


R20J 18 Q 


R128 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R133 


7510000090 


Thermistor 


ERT-D2FQL202S 


R135 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R136 


7010004090 


Resistor 


R20J ISO Q 


Cl 


4010000680 


Ceramic 


DD104 CH 060D SOV 


C2 


4010000820 


Ceramic 


DD105 CH 330J SOV 



[PLL-B UNIT] 



[PLL-B UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C172 


4010000220 


Ceramic 


DD104 SL330J 50V 


C173 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C174 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


Cl 75 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


Cl 79 


4010000140 


Ceramic 


DD104SL120J 50V 


Cl 80 


4010000070 


Ceramic 


DD104SL050C 50V 


C181 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X1 04M 


C182 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C185 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C186 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 1 04M 


Cl 87 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C188 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C189 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C190 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C191 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C192 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


Cl 93 


4010000460 


Ceramic 


DD104B471K50V 


Cl 94 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B 471 K 50V 


C195 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B 471 K 50V 


Cl 96 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B471K50V 


C207 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C209 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J50V 


C210 


4010000060 


Ceramic 


DD104SL040C 50V 


C214 


4020000400 


Cylmder 


UP050 B 102K 


C216 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C219 


4010000140 


Ceramic 


DD104SL 120J 50V 


C221 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X 104M 


C222 


4510003860 


Electrolytic 


50 MV 3R3 SW 


C223 


4010000120 


Ceramic 


DD104SL100D50V 


C224 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


EPl 


0910024185 


P.C. Board 


B2116E (PLL-B) 


EP2 


6910000630 


Bead core 


FSOH070RN 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C81 


4010003290 


Ceramic 


DD104 UJ 050C 50V 


C82 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT05X103K 


C83 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C84 


4010000240 


Ceramic 


DD104 SL 390J 50V 


C85 


4010000340 


Ceramic 


DD105SL121J50V 


C86 


4010000240 


Ceramic 


DD104SL390J 50V 


C87 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C88 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT05X103K 


C89 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


090 


4010000150 


Ceramic 


DD104 SL 150J 50V 


C91 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C92 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C93 


4010004640 


Ceramic 


D0104SL130J 50V 


C94 


4010000620 


Ceramic 


DD104 CK020C 50V 


C95 


4010000090 


Ceramic 


DD104SL070D50V 


C96 


4550000360 


Tantalum 


DN IV R47M 


C97 


4550000360 


Tantalum 


DN IV R47M 


C98 


4550002450 


Tantalum 


DN1V1R5M 


C99 


4010001960 


Ceramic 


DD104 RH 070D 50V 


ClOO 


4010000780 


Ceramic 


DD104 CH 220J 50V 


C101 


4010000660 


Ceramic 


DD104 CH 060D 50V 


C102 


4550002040 


Tantalum 


DN 1A330M 


C103 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


Cl 04 


4010000080 


Ceramic 


DD104SL060D50V 


Cl 05 


4020000010 


Cylinder 


UP125 SL010M 


0106 


4010000280 


Ceramic 


DD104 SL 560J 50V 


C107 


4010000280 


Ceramic 


DD104 SL 560J 50V 


C108 


4010000280 


Ceramic 


DD104 SL 560J 50V 


C109 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


Clio 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS(5X11) 


cm 


4010000040 


Ceramic 


DD104 SL020C 50V 


C112 


4510003780 


Electrolytic 


10 MV 100 SW 


C113 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C114 


4010000090 


Ceramic 


DD104SL070D50V 


C115 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 


cue 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C117 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C118 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C119 


4010000640 


Ceramic 


OD104 CH 040C 50V 


C120 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C121 


4610001130 


Trimmer 


CVSSA1001 


C122 


4010002400 


Ceramic 


DD104 SH 070D 50V 


Cl 23 


4010000630 


Ceramic 


DD104 CJ 030C 50V 


Cl 24 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C125 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221JS0V 


C126 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL 221J 50V 


C127 


4010000060 


Ceramic 


DD104SL040C 50V 


C128 


4010000800 


Ceramic 


DD105 CH 270J 50V 


C129 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C130 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J50V 


C131 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C132 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C133 


4010000380 


Ceramic 


D0107SL221J50V 


Cl 34 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C135 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS(5X11) 


Cl 36 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


Cl 37 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X1 04M 


C138 


4010000150 


Ceramic 


DD104 SL 150J 50V 


C139 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C140 


4010000140 


Ceramic 


DD104 SL 120J 50V 


C141 


4010000700 


Ceramic 


DD104 CH 100D 50V 


C142 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C143 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C144 


4010000260 


Ceramic 


D0104SL470J50V 


C148 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C149 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C151 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C154 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


Cl 55 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


Cl 56 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C158 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


Cl 60 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C161 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C165 


4020000650 


Cylinder 


EP050 X 472M 


C167 


4010000160 


Ceramic 


DD104 SL 180J 50V 


C168 


4010000160 


Ceramic 


DD104 SL 180J 50V 


C170 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X104M 


C171 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


1C 


1110002030 


1C 


TA7808S 


Q1 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q2 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q3 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q4 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q5 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


LI 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L2 


6180001410 


Coil 


LAL02KR100K 


L3 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L4 


6180000880 


Coil 


LAL03NA 100K 


L5 


6180000880 


Coil 


LAL03NA 100K 


L6 


6180000880 


Coil 


LAL03NA 100K 


L7 


6180000880 


Coil 


LAL03NA 100K 


R1 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R2 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R3 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kC 


R4 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R5 


7010004110 


Resistor 


R20J 220 Q 


R6 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R7 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R8 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R9 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


RIO 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R11 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R12 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 



[OSC UNIT] 



[OSC (B) UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R13 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R14 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R15 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R16 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R17 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R18 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R21 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R24 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R27 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


Cl 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C2 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X1 04M 


C3 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C4 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 


C5 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C6 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 


C7 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X104M 


C8 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C9 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


CIO 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 


C11 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C12 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C13 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C14 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


CIS 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C16 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C17 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C18 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C19 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C20 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B102K50V 


C22 


4010000330 


Ceramic 


DD105 SL 101J 50V 


C23 


4010000330 


Ceramic 


DD105 SL 101J 50V 


C24 


4010000330 


Ceramic 


DD105 SL 101J 50V 


C25 


4010000330 


Ceramic 


DD105 SL 101J50V 


C26 


4010000330 


Ceramic 


D0105SL101J50V 


C27 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C28 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C29 


4010000260 


Ceramic 


D0104 SL470J50V 


C30 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C31 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J 50V 


EP1 


0910024233 


P.C. Board 


B 2232C (OSC) 



[OSC (B) UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1180000620 


1C 


TA78L05S 


Q1 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q2 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


XI 


6050006490 


Crystal 


CR-292 


LI 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L2 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L3 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L4 


6180001300 


Coll 


LAL02NA 100K 


R1 


7010003470 


Resistor 


ELR20J 3.9 kQ 


R2 


7010004210 


Resistor 


R20J 1.5 kQ 


R3 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R4 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R5 


7010004300 


Resistor 


R20J 6.8 kQ 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R6 


7010001180 


Resistor 


R25XJ 1.8 kQ 


Cl 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C2 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C3 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C4 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C5 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C6 


4010000670 


Ceramic 


DD104 CH070D50V 


C7 


4610000110 


Trimmer 


CV05C1201 


C8 


4010000940 


Ceramic 


DD107 CH 101J 50V 


C9 


4010000940 


Ceramic 


DD107 CH 101J 50V 


CIO 


4010000630 


Ceramic 


DD104 CJ 030C 50V 


C11 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C12 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


EP1 


0910024225 


P.C. Board 


B 2233E (OSC(B)) 



[CTRL UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


ICl 


1110002040 


1C 


TA7809S 


Q1 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q2 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q3 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q4 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q5 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q6 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q7 


1510000680 


Transistor 


2SA683 R 


Q8 


1510000680 


Transistor 


2SA683-R 


Q9 


1510000680 


Transistor 


2SA683-R 


Q10 


1510000680 


Transistor 


2SA683-R 


Q11 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q12 


1530002650 


Transistor 


2SC1384-R 


Q13 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q14 


1530002590 


Transistor 


2SC3422-Y 


Q15 


1530002590 


Transistor 


2SC3422-Y 


Q16 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q17 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q18 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q19 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q20 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q21 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q22 


1510000680 


Transistor 


2SA683<R 


Q23 


1510000680 


Transistor 


2SA683 R 


Q24 


1510000680 


Transistor 


2SA683-R 


Q25 


1510000680 


Transistor 


2SA683-R 


Q26 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q27 


1530002650 


Transistor 


2SC1384-R 


Q28 


1530002590 


Transistor 


2SC3422-Y 


Q29 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q30 


1530002590 


Transistor 


2SC3422-Y 


D1 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D2 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D3 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D4 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D5 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D6 


1710000050 


Diode 


1SS53 

(EUR).(USA),(AUS).(SWE) 


D6 


1710000160 


Diode 


1SS133 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


D9 


1710000160 


Diode 


1SS133 


DIO 


1710000160 


Diode 


1SS133 


Dll 


1710000160 


Diode 


1SS133 



[CTRL UNIT] 



[CTRL UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C9 


4510003900 


Electrolytic 


16 MV 22 HW 


CIO 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B102K 50V 


C11 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C12 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


Cl 3 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C14 


4510003960 


Electrolytic 


50 MV 1 HW 


CIS 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


cie 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 


C17 


4510003970 


Electrolytic 


50 MV 2R2 HW 


CIS 


4510003870 


Electrolytic 


10 MV 22 HW 


Cl 9 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X 104M 


C20 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C21 


4510003900 


Electrolytic 


16 MV 22 HW 


C22 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C23 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C24 


4010000500 


Ceramic 


D0104B 102K50V 


C25 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C26 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C27 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C28 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C29 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C30 


4510003900 


Electrolytic 


16 MV 22 HW 


C31 


4010000500 


Ceramic 


D0104 B 102K50V 


C32 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C33 


4510003960 


Electrolytic 


50 MV 1 HW 


C34 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C35 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C36 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C37 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C38 


4510003970 


Electrolytic 


50 MV 2R2 HW 


C39 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C40 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 


C41 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C42 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


EP1 


0910022794 


P.C. Board 


B 2225D (CTRL) 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


D12 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D13 


1710000160 


Diode 


1SS133 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


D14 


1710000160 


Diode 


1SS133 

(EUR-H).(USA>H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


R1 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R2 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R3 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R4 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R5 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R6 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R7 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R8 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R9 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


RIO 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R11 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R12 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R13 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R14 


7310000720 


Trimmer 


RH0651CJ3J0CA (222) 
(EUR).(USA).(AUS).(SWE) 


R14 


7310000740 


Trimmer 


RH0651CS3J2KA (472) 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


R15 


7310000720 


Trimmer 


RH0651CJ3J0CA (222) 
(EUR).(USA).(AUS).(SWE) 


R15 


7310000740 


Trimmer 


RH0651CS3J2KA (472) 

(EUR>H),(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


R16 


7010004640 


Resistor 


R50XJ 3.3 Q 


R17 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kQ 


R18 


7010004150 


Resistor 


R20J 470 Q 


R19 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R20 


7010004770 


Resistor 


R50XJ 330 Q 


R21 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R22 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R23 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R24 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R25 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R26 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R27 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R28 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R29 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R30 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R31 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R32 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R33 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R34 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kQ 


R35 


7010004150 


Resistor 


R20J 470 Q 


R36 


7010004640 


Resistor 


R50XJ 3.3 Q 


R37 


7010004770 


Resistor 


R50XJ 330 Q 


R38 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R39 


7010001360 


Resistor 


R25XJ 47 kQ 


R40 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


R40 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 
(EUR). (USA). (AUS). (SWE) 


R41 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


R41 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 
(EUR).(USA),(AUS).(SWE) 


Cl 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C2 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B102K50V 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


C3 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C4 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B102K50V 


C5 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C6 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C7 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C8 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


IC1 


1150000830 


1C 


SC1113 

(EUR-H),(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


IC1 


1150000160 


1C 


SC1020 

(EUR).(USA),(AUS),(SWE) 


IC2 


1150000170 


1C 


SC1024 

(EUR).(USA),(AUS),(SWE) 


IC2 


1150000840 


1C 


SC1114 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


IC3 


1150000140 


1C 


SC1016 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


SI 


6910000070 


Thermostat 


OHD-3 80M 



[430 PA H UNIT] 



[430 PA H UNIT] 



REF. 

NO. 


ORO^ 

NO. 


DESCRIPTION 


D1 


1790000070 


Diode 


1SS237 


02 


1790000070 


Diode 


1SS237 


03 


1790000070 


Diode 


1SS237 


04 


1790000070 


Diode 


1SS237 


06 


1710000310 


Diode 


MI407 


07 


1710000290 


Diode 


MI308 


08 


1710000290 


Diode 


MI308 


LI 


6110001520 


Coil 


U-232 


L2 


6110001600 


Coil 


LA-243 


L4 


6110001520 


Coil 


LA-232 


15 


8110001570 


Coll 


LA-237 


L6 


8110001570 


Coll 


U-237 


L7 


6110001520 


Coil 


LA-232 


L8 


6110001520 


Coil 


LA-232 


L9 


6110001520 


Coil 


LA-232 


L10 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


Ltl 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


112 


6180000880 


Coil 


UL03NA100K 


L13 


6170000180 


Coil 


LW-19 


L14 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


R1 


7100000510 


Resistor 


CP-5AJ 0.012 Q 


R2 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kO 


R3 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R4 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R5 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R6 


7010003480 


Res^or 


ELR20J4.7 kQ 


R9 


7010004740 


Resistor 


R50XJ 150 Q 


RIO 


7010004740 


Resistor 


R50XJ 150 Q 


R11 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R12 


7010004200 


Resistor 


R20J 1.2 kQ 


R13 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R14 


7010004200 


Resistor 


R20J 1.2 kQ 


Cl 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV 470 HW 


C2 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C3 


4010000260 


Ceramic 


D0104SL470J50V 


C4 


4010000500 


Ceramic 


OD104B102K50V 


C5 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL 4703 50V 


C6 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV 470 HW 


C7 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C8 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL 4703 50V 


C9 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


CIO 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL4703 50V 


C11 


4010000260 


Ceramic 


00104 SL 4703 50V 


C12 


4010000260 


Ceramic 


DO104SL 4703 50V 


C13 


4010000280 


Ceramic 


DD104SL4703 50V 


C14 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL4703 50V 


C15 


4010003800 


Ceramic 


0006 SL 030C 500V 


C20 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C21 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C22 


4010003840 


Ceramic 


DD06 SL 0700 500V 


C23 


4010003820 


Ceramic 


OD06 SL 050C 500V 


C24 


4010003880 


Ceramic 


DD06 SL150K 500V 


C25 


4010003870 


Ceramic 


0006 SL120K 500V 


C28 


4010003880 


Ceramic 


0008 SL 150K 500V 


C27 


4010003790 


Ceramic 


DD06 SL 020C 500V 


C28 


4010003780 


Ceramic 


D006SL010C 500V 


C29 


4010003850 


Ceramic 


0006 SL080D500V 


C30 


4010003810 


Ceramic 


DD06 SL 040C 500V 


C31 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL 4703 50V 


C32 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C36 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C37 


4010000110 


Ceramic 


00104 SL090D50V 


C38 


4010000050 


Ceramic 


DD104SL030C 50V 


C39 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C40 


4010000520 


Ceramic 


OD108B472K50V 


C41 


4010000500 


Ceramic 


D0104 B 102K 50V 


C42 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL4703 50V 


C43 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C44 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C45 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C46 


4010003810 


Ceramic 


DD06 SL 040C 500V 


C47 


4010003810 


Ceramic 


OD06 SL 040C 500V 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C48 


4010003820 


Ceramic 


DDOe SL 050C 500V 


C49 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


EP1 


0910023075 


P.C. Board 


B 221 2E (430 PA H) 



[144 PA H UKIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


D1 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D2 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D3 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D4 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D6 


1710000310 


Diode 


MI407 


D7 


1710000290 


Diode 


MI308 


D8 


1710000290 


Diode 


MI308 


LI 


8110001740 


Coll 


LA-263 


U 


6110001740 


Coil 


LA-283 


L3 


6110001740 


Coil 


LA-263 


L4 


6110001670 


Coil 


LA-253 


L5 


6170000180 


Coil 


LW-19 


L8 


8170000070 


Coil 


LW-9 


L7 


6170000180 


Coil 


LW-19 


L8 


6110001550 


Coil 


LA-235 


L9 


6110001550 


Coil 


LA-235 


L10 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A6 1-001 


L11 


8910000670 


Coil 


BTQ1RN1-A61-001 


R1 


7100000510 


Resistor 


CP-5AJ 0.012 Q 


R2 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R3 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R4 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4,7 kQ 


R5 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R8 


7010004740 


Resistor 


R50XJ 150 Q 


R9 


7010004740 


Resistor 


R50XJ 150 Q 


RIO 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R11 


7010004200 


Resistor 


R20J 1.2 kQ 


R12 


7010004320 


Resistor 


R203 10 kQ 


R13 


7010004200 


Resistor 


R20J 1.2 kQ 


Cl 


4510003930 


Etectfolytic 


16 MV 470 HW 


C2 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C3 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C4 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C5 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C6 


4510003930 


Electfolytic 


18 MV 470 HW 


C7 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C8 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C9 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J 50V 


CIO 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C11 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 


C12 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 


C13 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C14 


4010003880 


Ceramic 


DD06SL150K500V 


C19 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C20 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C21 


4010003880 


Ceramic 


DD06SL150K500V 


C22 


4010003880 


Ceramic 


DD06SL150K 500V 


C23 


4010004120 


Ceramic 


DD07 B 102K 500V 


C24 


4010003880 


Ceramic 


DD06SL150K500V 


C25 


4010003950 


Ceramic 


DDOe SL 330K 500V 


C26 


4010003950 


Ceramic 


DD06 SL 330K 500V 


C27 


4010003880 


Ceramic 


DD06SL150K 500V 


C28 


4010004120 


Ceramic 


DD07 B 102K 500V 



[144 PA H UNIT] 



[144 PA L UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C14 


4010003880 


Ceramic 


DD06 SL 150K 500V 


C19 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C20 


4O10OOOSOO 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C21 


4010003880 


Ceramic 


DD06SL 150K500V 


C22 


4010003880 


Ceramic 


DD06 SL150K500V 


C23 


4010004120 


Ceramic 


DD07 B 102K500V 


C24 


4010003880 


Ceramic 


DD06SL150K500V 


C25 


4010003950 


Ceramic 


DD06 SL 330K 500V 


C26 


4010003950 


Ceramic 


DD06 SL 330K 500V 


C27 


4010003880 


Ceramic 


DD06 SL 150K 500V 


C28 


4010004120 


Ceramic 


DD07B102K500V 


C29 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C30 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C31 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C33 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C34 


4010000240 


Ceramic 


DD104 SL 390J 50V 


C35 


4010000170 


Ceramic 


DD104 SL 200J 50V 


C36 


4010000330 


Ceramic 


DD105SL101J50V 


C37 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT 08X 473M 


C38 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C39 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL22U50V 


C40 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C41 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C42 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C43 


4010003790 


Ceramic 


DD06SL020C 500V 


EPl 


0910023833 


P.C. Board 


B 2227C (144 PA L) 


EP2 


6910000630 


Bead core 


FSOH070RN 



[430 PA L UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C29 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C30 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J 50V 


C31 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B 472K 50V 


C33 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 


C34 


4010000240 


Ceramic 


DD104SL390J 50V 


C35 


4010000170 


Ceramic 


DD104SL200J50V 


C36 


4010000330 


Ceramic 


DD105SL101J 50V 


C37 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT08X 473M 


C38 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C39 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J 50V 


C40 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C41 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C42 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C43 


4010000500 


Ceramic 


DD1O4B102KS0V 


EPl 


0910022913 


P.C. Board 


B2211C(144PAH) 


EP2 


6910000630 


Bead core 


FSOH070RN 


[144 PA 


L UNIT] 


REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


D1 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D2 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D3 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D4 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D6 


1710000290 


Diode 


MI308 


D7 


1710000290 


Diode 


MI308 


D8 


1710000290 


Diode 


MI308 


LI 


6110001740 


Coil 


LA-263 


L2 


6110001740 


Coil 


LA-263 


L3 


6110001740 


Coil 


LA-263 


L4 


6110001670 


Coil 


LA-253 


L5 


6170000180 


Coil 


LW-19 


L6 


6170000070 


Coil 


LW-9 


L7 


6170000180 


Coil 


LW-19 


L8 


6110001550 


Coil 


LA-235 


L9 


6110001550 


Coil 


LA-235 


L10 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L11 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-O01 


R1 


7080000150 


Resistor 


RQB3LR15 


R2 


7010001150 


Resistor 


R25XJ 1 kQ 


R3 


7010001150 


Resistor 


R25XJ 1 kQ 


R4 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R5 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R8 


7010004770 


Resistor 


R50XJ 330 Q 


R9 


7010004770 


Resistor 


R50XJ 330 Q 


RIO 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R11 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R12 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R13 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


Cl 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV 470 HW 


C2 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C3 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C4 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C5 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C6 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV 470 HW 


C7 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C8 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C9 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


CIO 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C11 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C12 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 


C13 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


D1 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D2 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D3 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D4 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D6 


1710000290 


Diode 


MI308 


D7 


1710000290 


Diode 


MI308 


D8 


1710000290 


Diode 


MI308 


LI 


6110001520 


Coil 


LA-232 


L2 


6110001600 


Coil 


U-243 


L4 


6110001520 


Coil 


LA-232 


L5 


6110001570 


Coil 


LA-237 


L6 


6110001570 


Coil 


LA-237 


L7 


6110001520 


Coil 


U-232 


L8 


6110001520 


Coil 


LA-232 


L9 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A6 1-001 


L10 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


R1 


7080000150 


Resistor 


RGB3L R15 


R2 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R3 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R4 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R5 


7010003450 


Resistor 


ELR20J 2.7 kQ 


R6 


7010003450 


Resistor 


ELR20J 2.7 kQ 


R9 


7010004770 


Resistor 


R50XJ 330 Q 


RIO 


7010004770 


Resistor 


R50XJ 330 Q 


R11 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kQ 


R13 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kQ 


Cl 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV 470 HW 


C2 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C3 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C4 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 



[430 PA L UNIT] 



[JACK-A UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


Q1 


1530002650 


Transistor 


2SC1384-R 


D1 


1710000160 


Diode 


1SS133 


LI 


6910000670 


Coil 


BT01RN1A61-001 


L2 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L3 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L4 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L5 


6910000670 


Coil 


BT01RN1>A61-001 


L6 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L7 


6910000670 


Coll 


BT01RN1-A61-001 


L8 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L9 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L10 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L11 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


LI 2 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L13 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L14 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L15 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


Lie 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L17 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61^01 


Lie 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L19 


6010000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L20 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L21 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1R0K 


R1 


7510000130 


Thermistor 


ERT-D2FHL333S 


R2 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R3 


7010003540 


Resistor 


ELR20J 12 kQ 


Cl 


4530000030 


Capacitor Array B5RC0124-32N 


C2 


4530000190 


Capacitor Array B7ZC07 1 6‘32N 


C3 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C4 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C5 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C6 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C7 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C8 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


C9 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


CIO 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C11 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


EP1 


0910023904 


P.C. Board 


B 2279D (JACK>A) 



[JACK-B UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C5 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C6 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV 470 MW 


C7 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C8 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C9 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


CIO 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C11 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C12 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C13 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C14 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J 50V 


C15 


4010003840 


Ceramic 


DD06 SL 070D500V 


C20 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C21 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C22 


4010003840 


Ceramic 


DD06SL070D500V 


C23 


4010003850 


Ceramic 


DD06 SL 080D 500V 


C24 


4010003880 


Ceramic 


DD06 SL150K 500V 


C25 


4010003870 


Ceramic 


DD06 SL120K 500V 


C26 


4010003880 


Ceramic 


DD06 SL150K500V 


C27 


4010003790 


Ceramic 


DD06 SL 020C500V 


C28 


4010003780 


Ceramic 


DD06 SL010C 500V 


C29 


4010003850 


Ceramic 


DD06SL080D 500V 


C30 


4010003810 


Ceramic 


DD06 SL 040C 500V 


C31 


4010000260 


Ceramic 


D0104 SL470J50V 


C32 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 


C36 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K 50V 


C37 


4010000110 


Ceramic 


DD104SL090D 50V 


C38 


4010000050 


Ceramic 


DD104 SL 030C 50V 


C39 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C40 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C41 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C42 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C43 


4510003890 


Eiectroiytic 


16 MV 10 HW 


C44 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C45 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


EP1 


0910023823 


P.C. Board 


B 2228C (430 PA L) 



[DRIVER UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


LI 


6110001570 


Coil 


LA>237 


L2 


6110001520 


Coil 


LA-232 


L3 


6110001520 


Coil 


LA-232 


R1 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R2 


7010003980 


Resistor 


R20J 18 Q 


R3 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


Cl 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C2 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C3 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C4 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS (5X11) 


C5 


4510003900 


Electrolytic 


16 MV 22 HW 


C6 


4510003900 


Electrolytic 


16 MV 22 HW 


C7 


4010003810 


Ceramic 


DD06 SL 040C 500V 


C8 


4010003850 


Ceramic 


D006 SL080D 500V 


C9 


4010003810 


Ceramic 


D006 SL 040C 500V 


EP1 


0910022942 


P.C. Board 


B2213B (DRIVER) 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


LI 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L2 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L3 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-O01 


L4 


6180001490 


Coil 


LAL02KR101K 


Cl 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C2 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C3 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


EP1 


0910024363 


P.C. Board 


B 2285C (JACK-B) 



[CONNECT UNIT] 



[RF-A UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


D1 

EP1 


1710000010 

0910023932 


Diode 15CD11 

P.C. Board B 231 3B (CONNECT) 



[RF-A UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


Q1 


1560000100 


FET 


2SK241-Y 


Q2 


1560000100 


FET 


2SK241-Y 


Q3 


1530001810 


Transistor 


2SC3355 


Q4 


1530000810 


Transistor 


2SC2053 


Q5 


1530000770 


Transistor 


2SC1947 


Q6 


1560000130 


FET 


2SK125 


Q7 


1560000130 


FET 


2SK125 


Q8 


1580000050 


FET 


3SK121-Y 


Q9 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q10 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


Oil 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


Q12 


1530000810 


Transistor 


2SC2053 


Q13 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q14 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


Q15 


1530001810 


Transistor 


2SC3355 


Q16 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q17 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q18 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


D1 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D2 


1710000040 


Diode 


1S953 


D3 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D4 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D5 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D6 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D7 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D8 


1710000280 


Diode 


MI301 


D9 


1710000160 


Diode 


1SS133 


DIO 


1710000280 


Diode 


MI301 


Dll 


1710000580 


Diode 


1SS265 


D12 


1710000580 


Diode 


1SS265 


D13 


1710000580 


Diode 


1SS265 


D14 


1720000060 


Varicap 


1SV50(1)E 


D15 


1720000060 


Varicap 


1SV50(1)E 


Die 


1720000060 


Varicap 


1SV50(1)E 


D17 


1710000580 


Diode 


1SS265 


D18 


1710000280 


Diode 


MI301 


D19 


1710000040 


Diode 


1S953 


D20 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D21 


1790000240 


Diode 


1SS99 


LI 


6150001480 


Coil 


LS-164 


L2 


6150001310 


Coil 


LS-145 


L3 


6130000660 


Coil 


LB’83 


L4 


6130000020 


Coil 


LB-1 -1 A 


L5 


6130000340 


Coil 


LB-50A 


L6 


6110001660 


Coil 


LA-252 


L7 


6130000660 


Coil 


LB-83 


L8 


6130000340 


Coil 


LB-50A 


L9 


6110001750 


Coil 


LA-264 


L10 


6180000770 


Coil 


UL03NA1R0M 


L11 


6110001520 


Coll 


LA-232 


L12 


6110001650 


Coil 


LA-248 


L13 


6110001670 


Coil 


LA-253 


L14 


6150002200 


Coil 


LS-228 


LI 5 


6140001200 


Coil 


LR-145 


Lie 


6110001550 


Coil 


LA-235 


L17 


6130000340 


Coil 


LB-50A 


L18 


6130000020 


Coil 


LB-1 -1 A 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


L19 


6130000170 


Coil 


LB-34A 


L20 


6130000170 


Coil 


LB-34A 


L21 


6130000340 


Coil 


LB-50A 


L22 


6140000930 


Coil 


LR-116 


L23 


6110001540 


Coil 


LA-234 


L24 


6110001540 


Coil 


LA-234 


L25 


6150002880 


Coil 


LS-302 


L26 


6150002880 


Coil 


LS-302 


L27 


6150002880 


Coil 


LS-302 


L28 


6110001620 


Coil 


U-245 


L29 


6110001610 


Coil 


LA-244 


L30 


6110001620 


Coil 


LA-245 


L31 


6110001530 


Coil 


LA-233 


L32 


6110001550 


Coil 


LA-235 


R1 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R2 


7310003170 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B53 (502) 

(EUR-H),(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


R2 


7310003180 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B24 (203) 
(EUR).(USA),(AUS).(SWE) 


R3 


7310003160 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B13 (102) 


R4 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R5 


7010000990 


Resistor 


R25XJ 47 Q 


R6 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R7 


7010003470 


Resistor 


ELR20J 3.9 kO 


R8 


7010004690 


Resistor 


R50XJ 47 Q 


R9 


7010003420 


Resistor 


ELR20J 1.5 kO 


R11 


7010003880 


Resistor 


R20J 2.7 Q 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H),(SWE-H) 


R12 


7010003090 


Resistor 


ELR20J 2.7 Q 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


R13 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


R14 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


R15 


7010003930 


Resistor 


R20J 6.8 Q 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


R16 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


R17 


7010004650 


Resistor 


R50XJ 10 Q 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


R18 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R19 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R20 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R21 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R22 


7310003180 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B24 (203) 


R23 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R24 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R25 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R26 


7010003300 


Resistor 


ELR20J 150 Q 


R27 


7010004260 


Resistor 


R20J 3.9 kQ 


R28 


7010004330 


Resistor 


R20J 12 kQ 


R29 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R30 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R31 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R32 


7010004450 


Resistor 


R20J 100 kQ 


R34 


7010003600 


Resistor 


ELR20J 33 kQ 


R35 


7010004330 


Resistor 


R20J 12 kQ 


R36 


7010003470 


Resistor 


ELR20J 3.9 kQ 


R37 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R38 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R39 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R40 


7010000790 


Resistor 


R25XJ 1 Q 


R41 


7010003300 


Resistor 


ELR20J 150 Q 


R43 


7010004170 


Resistor 


R20J 680 Q 


R44 


7010004200 


Resistor 


R20J 1 .2 kQ 


R45 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R46 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R47 


7010004450 


Resistor 


R20J 100 kQ 


R48 


7010004450 


Resistor 


R20J 100 kQ 



[RF-A UNIT] 



[RF*A UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


C46 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL220J 50V 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


C47 


4010000150 


Ceramic 


DD104SL150J 50V 


C48 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


C48 


4040000260 


Barrier* Layer 


UZE08X104M 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H),(SWE-H) 


C50 


4510003910 


Electrolytic 


16 MV 47 HW 

(EUR-H),{USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


C51 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 

{EUR-H).{USA-H), 

(AUS'H).(SWE-H) 


C53 


4010000330 


Ceramic 


DD105SL101J50V 


C54 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C55 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C56 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C57 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C58 


4010000170 


Ceramic 


DD104SL200J 50V 


C59 


4010000120 


Ceramic 


DD104 SL 100D 50V 


ceo 


4010000100 


Ceramic 


DD104 SL080D 50V 


C61 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL220J 50V 


C62 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C63 


4010000160 


Ceramic 


DD104 SL 180J 50V 


C64 


4010000020 


Ceramic 


DD104SL010C 50V 


C65 


4010000010 


Ceramic 


DD104SLOR5C 50V 


C66 


4010000160 


Ceramic 


DD104SL180J 50V 


C68 


4010000010^ 


Ceramic 


DD104SL0R5C 50V 


C69 


4010000160 


Ceramic 


DD104 SL 180J 50V 


C70 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B102K50V 


C71 


4010000020 


Ceramic 


DD104SL010C 50V 


C72 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C73 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C74 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C75 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C78 


4020000770 


Cylinder 


UP050 SL 200J 


C77 


4010000220 


Ceramic 


DD104SL330J50V 


C78 


4020000620 


Cylinder 


UP050 SL 220J 


C79 


4010000160 


Ceramic 


DD104SL180J 50V 


C80 


4010000190 


Ceramic 


DD104SL240J 50V 


C81 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C82 


4010000180 


Ceramic 


DD104SL220J50V 


C83 


4010000650 


Ceramic 


DD104 CH050C 50V 


C84 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C85 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C86 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C87 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C88 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C89 


4010000500 


Ceramic 


00104 B 102K50V 


C91 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C92 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C93 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C94 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C95 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C96 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C97 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C98 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C99 


4010000500 


Ceramic 


00104 B102K 50V 


C100 


4510003910 


Electrolytic 


18 MV 47 HW 


C101 


4010000180 


Ceramic 


00104 SL220J 50V 


C102 


4010000070 


Ceramic 


00104 SL 050C 50V 


C103 


4010000070 


Ceramic 


00104 SL050C 50V 


Cl 04 


4010000070 


Ceramic 


00104 SL 050C 50V 


C105 


4010000070 


Ceramic 


00104 SL 050C 50V 


Cl 06 


4010000070 


Ceramic 


00104 SL050C 50V 


C107 


4010000500 


Ceramic 


00104 B 102K50V 


Cl 08 


4010003290 


Ceramic 


00104 UJ 050C 50V 


Cl 09 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X 472K 


EP1 


0910023565 


P.C. Board 


B 2250E (RF-A) 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


R49 


7010004450 


Resistor 


R20J 100 kQ 


R50 


7010004050 


Resistor 


R20J 68 Q 


R51 


7010004170 


Resistor 


R20J 680 Q 


R52 


7010003290 


Resistor 


ELR20J 120 Q 


R53 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R56 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R57 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kO 


R58 


7010003470 


Resistor 


ELR20J 3.9 kQ 


R59 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R60 


7010004220 


Resistor 


R20J 1.8 kQ 


R61 


7010003310 


Resistor 


ELR20J 180 Q 


R62 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R63 


7010003600 


Resistor 


ELR20J 33 kQ 


R64 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R65 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R66 


7010003160 


Resistor 


ELR20J 10 Q 


R67 


7010001190 


Resistor 


R25XJ 2.2 kQ 


R68 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R69 


7010003470 


Resistor 


ELR20J 3.9 kQ 


R70 


7010004010 


Resistor 


R20J 33 Q 


C2 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C3 


4010000330 


Ceramic 


DD105SL101J50V 


C4 


4010000220 


Ceramic 


DD104SL330J 50V 


C5 


4010000220 


Ceramic 


DD104SL330J50V 


C6 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C7 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C8 


4610000770 


Trimmer 


CV38D 1001 


C9 


4010000760 


Ceramic 


DD104 CH180J 50V 


CIO 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C11 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 


C12 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C13 


4010000200 


Ceramic 


DD104SL270J 50V 


C14 


4010000380 


Ceramic 


DD107 SL221J50V 


C15 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C16 


4610000780 


Trimmer 


CV38D2001 


C17 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C18 


4010000150 


Ceramic 


DD104SL 150J 50V 


C19 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C20 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C21 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X 472K 


C22 


4010000340 


Ceramic 


DD105 SL121J50V 


C23 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C24 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C25 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C26 


4010000340 


Ceramic 


DD105SL 121J50V 


C27 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


C28 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C29 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL 220J 50V 


C30 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C31 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C32 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C33 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C34 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C35 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C36 


4010003290 


Ceramic 


DD104 LU 050C 50V 


C37 


4010000190 


Ceramic 


DD104 SL 240J 50V 


C38 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C39 


4010000380 


Ceramic 


DD107SL221J50V 


C40 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C41 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H),(SWE>H) 


C42 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


C43 


4610000800 


Trimmer 


CV38B 0601 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


C44 


4010000220 


Ceramic 


DD104 SL 330J 50V 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H),(SWE-H) 


C45 


4610000790 


Trimmer 


CV38E 3001 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 



[RF-B UNIT] 



[RF-B UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


L20 


6150002990 


Coil 


LS-310 


L21 


6150002890 


Coil 


LS-303 


L22 


6140001600 


Coil 


LR-178 


L23 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1R0K 


L24 


6150002550 


Coll 


LS-284 


L25 


6150002550 


Coil 


LS-284 


L26 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L27 


6180001380 


Coil 


LAL02KR1R0K 


L28 


6110001610 


Coil 


LA-244 


L29 


6110001530 


Coll 


LA-233 


L30 


6110001530 


Coil 


LA-233 


L31 


6150000990 


Coil 


LS-114 


L32 


6150002430 


Coil 


LS-254 


L33 


6150002430 


Coil 


LS-254 


L34 


6150000900 


Coil 


LS-114 


L35 


6150002430 


Coil 


LS-254 


L36 


6150002430 


Coil 


LS-254 


L37 


6150001310 


Coil 


LS-145 


L38 


6140001200 


Coil 


LR-145 


L39 


6180000770 


Coil 


LAL03NA 1R0M 


L40 


6190000050 


Coil 


7HW-252MX-1550A 

(EUR).(EUR-H). 

(SWE),(SWE-H) 


L40 


6190000270 


Coil 


7HW-252MXP-2241A 
(USA). (US A-H), (AUS) . (AUS-H) 


L41 


6190000050 


Coil 


7HW-252MX-1550A 

(EUR).(EUR-H), 

(SWE).(SWE-H) 


L41 


6190000270 


Coil 


7HW-252MXP-2241A 

(USA),(USA-H).(AUS).(AUS-H) 


L42 


6170000180 


Coil 


LW-19 


L43 


6110001830 


Coll 


LA-159 


L44 


6180001380 


Coil 


LAL 02KR 1R0K 


L46 


6180002400 


Coil 


LAL 02NA 1R0K 


L47 


6150002550 


Coll 


LS-284 


L48 


6110001550 


Coil 


LA-235 

(USA).(USA-H).(AUS).(AUS-H) 


R1 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R2 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R4 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R5 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R6 


7010003160 


Resistor 


ELR20J 10 Q 


R7 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R8 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R9 


7010003190 


Resistor 


ELR20J 18 Q 


RIO 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R11 


7010003390 


Resistor 


ELR20J 820 Q 


R12 


7010003130 


Resistor 


ELR20J 5.6 Q 


R13 


7010005230 


Resistor 


ELR20J 750 Q 


R14 


7010003270 


Resistor 


ELR20J 82 Q 


R15 


7010004130 


Resistor 


R20J 330 Q 


R16 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R17 


7010003510 


Resistor 


ELR20J 6.8 kQ 


R18 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R19 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R20 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R21 


7010003490 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R22 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R23 


7010000140 


Resistor 


ELR25J 12 Q 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


R23 


7010000170 


Resistor 


ELR25J 22 Q 
(EUR).(USA).(AUS),(SWE) 


R24 


7010004260 


Resistor 


R20J 3.9 kQ 
(EUR-H).(USA-H). 
(AUS-H), (SWE-H) 


R24 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kQ 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


R25 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 
(EUR-H).(USA-H), 
(AUS-H), (SWE-H) 


R25 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 
(EUR-H),(USA-H). 
(AUS-H). (SWE-H) 


R26 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


IC1 


1790000050 


1C 


ND487C1-3R 


IC2 


6910000200 


iC 


DM 412E H 


IC3 


1790000050 


1C 


ND487C1-3R 


Q1 


1530000250 


Transistor 


2SC763 C 


Q2 


1530001810 


Transistor 


2SC3355 


Q3 


1530001810 


Transistor 


2SC3355 


Q4 


1530000640 


Transistor 


2SC2407(A) 
(EUR-H).(USA-H), 
(AUS-H), (SWE-H) 


Q4 


1530000900 


Transistor 


2SC3019 

(EUR).(USA).(AUS).(SWE) 


Q5 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


Q6 


1530001810 


Transistor 


2SC3355 


Q7 


1580000110 


FET 


3SK74 M 


Q8 


1580000110 


FET 


3SK74 M 


Q9 


1530000520 


Transistor 


2SC2026 


Q10 


1530000520 


Transistor 


2SC2026 


Q11 


1530002210 


Transistor 


2SC3776-D 


Q12 


1580000050 


FET 


3SK121-Y 


Q13 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q14 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q15 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


D1 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D2 


1710000410 


Diode 


MI105 


D3 


1710000410 


Diode 


MI105 


D4 


1710000030 


Diode 


1S1555 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 


D5 


1710000410 


Diode 


MI105 


D6 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D7 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D8 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D9 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


DIO 


1710000050 


Diode 


1SS53 


Dll 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D12 


1710000580 


Diode 


1SS265 


D13 


1710000580 


Diode 


1SS265 


D14 


1710000580 


Diode 


1SS265 


D15 


1710000410 


Diode 


MI105 


D16 


1710000580 


Diode 


1SS265 


D17 


1710000280 


Diode 


MI301 


D18 


1710000030 


Diode 


1S1555 


D19 


1710000050 


Diode 


1SS53 


FI1 


2010001110 


Filter 


71M15A1 (FL-131) 


FI2 


2010001100 


Filter 


71M15A(FL-130) 


LI 


6150002990 


Coil 


LS-310 


L2 


6150002890 


Coil 


LS-303 


L3 


8140000930 


Coil 


LR-116 


L4 


8150002550 


Coil 


LS-284 


L5 


6150002550 


Coil 


LS-284 


L6 


6150000990 


Coil 


LS-114 


L7 


6150002550 


Coil 


LS-284 


L8 


6190000050 


Coil 


7HW-252MX-1550A 

(EUR).(EUR-H), 

(SWE).(SWE-H) 


L8 


6190000270 


Coil 


7HW-252MXP-2241A 

(USA),(USA-H),(AUS),(AUS-H) 


L9 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L10 


6180000770 


Coil 


LAL03NA1R0M 


L12 


6190000050 


Coil 


7HW-252MX-1550A 
(EUR).(EUR-H) 
(SWE), (SWE-H) 


LI 2 


6190000270 


Coil 


7HW-252MXP-2241A 

(USA).(USA-H),(AUS),(AUS-H) 


LI 3 


6180000770 


Coll 


LAL03NA 1R0M 


L14 


6110001990 


Coil 


LA-223 


L15 


6180000770 


Coil 


LAL03NA 1R0M 


L16 


6110001980 


Coil 


LA-222 


L19 


6110001080 


Coil 


LA-222 



[RF-B UNIT] 



[RF-B UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


C7 


4010003290 


Ceramic 


DD104 UJ 050C 50V 


C8 


4010000010 


Ceramic 


DD104SL0R5C 50V 


C9 


4010003290 


Ceramic 


DD104 UJ 050C 50V 


CIO 


4010000100 


Ceramic 


DD104 SL 080D 50V 


C11 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C12 


4010000020 


Ceramic 


DD104SL010C 50V 


C13 


4040000480 


Barrier Layer 


RAU 04AK R75C 


C14 


4010000070 


Ceramic 


DD104 SL050C 50V 


CIS 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C16 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C17 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


CIS 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C19 


4010000220 


Ceramic 


DD104SL330J 50V 

{EUR).(EUR-H), 

(SWE),(SWE-H) 


C19 


4010000330 


Ceramic 


DD105 SL101J50V 
{USA).(USA-H). (AUS), (AUS-H) 


C20 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C22 


4010000280 


Ceramic 


DD104 SL470J50V 


C23 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C24 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J 50V 


C25 


4610000800 


Trimmer 


CV38B 0601 


C26 


4010000020 


Ceramic 


DD104SL010C 50V 


C27 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C28 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C29 


4010000500 


Ceramk: 


DD104B102K50V 


C30 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C31 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C32 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C33 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C34 


4610000800 


Trimmer 


CV38B 0601 


C35 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


C37 


4010000040 


Ceramic 


DD104 SL020C 50V 


C38 


4010000500 


Ceramk: 


DD104B102K 50V 


C39 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C4t 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C42 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C43 


4010000100 


Ceramic 


DD104SL080D50V 


C44 


4020000010 


Cylinder 


UP125 SL010M 


C45 


4010000100 


Ceramic 


DD104 SL 080D 50V 


C46 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C47 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B 472K 50V 


C49 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL 220J 50V 


C50 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C51 


4010000180 


Ceramic 


DD104SL220J 50V 


C52 


4610000770 


Trimmer 


CV38D 1001 


C53 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C54 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C55 


4010000460 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C56 


4610000780 


Trimmer 


CV3SD 2001 


C57 


4010000140 


Ceramic 


DD104 SL 120J 50V 


C58 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C59 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


ceo 


4010000050 


Ceramic 


DD104 SL030C 50V 


C81 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C82 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C85 


4010000060 


Ceramic 


DD104SL040C 50V 


C66 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C68 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C69 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C70 


4010000050 


Ceramic 


DD104SL030C 50V 


C71 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C72 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C74 


4010000060 


Ceramic 


DD104 SL 040C 50V 


C75 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C78 


4010000280 


Ceramic 


DD104 SL 560J 50V 


C77 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J 50V 


C78 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C79 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C80 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C8f 


4010000330 


Ceramic 


DD105SL101J50V 


C82 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J 50V 


C83 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


085 


4010000460 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C86 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J 50V 


C87 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C88 


4010000460 


Ceramic 


DD104B471K50V 


C89 


4020000900 


Cylinder 


UP050 SL 270 J 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


R27 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 0 


R28 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R29 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kO 


R30 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R31 


7010003340 


Resistor 


ELR20J 330 Q 


R32 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kO 


R34 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 0 


R35 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R36 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R37 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R38 


7010004120 


Resistor 


R20J 270 Q 


R39 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R40 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R41 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R42 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R43 


7310003240 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B23 (202) 


R44 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R45 


7510000300 


Thermfetor 


ERT-D2ZQL601S 


R47 


7010003200 


Resistor 


ELR20J 22 Q 


R48 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R49 


7310003240 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B23 (202) 


R50 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R51 


7510000300 


Thermistor 


ERT-D2ZGL601S 


R53 


7010003200 


Resistor 


ELR20J 22 Q 


R54 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R55 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R56 


7010004090 


Resistor 


R20J 150 Q 


R57 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R58 


7010004160 


Resistor 


R20J 560 Q 


R59 


7010003160 


Resistor 


ELR20J 10 Q 


R60 


7010003950 


Resistor 


R20J 10 Q 


R61 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R62 


7010004130 


Resistor 


R20J 330 Q 


R63 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R84 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R65 


7010003220 


Resistor 


ELR20J 33 Q 


R66 


7010003310 


Resistor 


ELR20J 180 Q 


R67 


7010003340 


Resistor 


ELR20J 330 Q 


R68 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R69 


7010003460 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R70 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R71 


7010003270 


Resistor 


ELR20J 82 Q 


R72 


7010003800 


Resistor 


ELR20J 33 kQ 


R73 


7010004450 


Resistor 


R20J 100 kQ 


R74 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4,7 kQ 


R75 


7010004350 


Resistor 


R20J 18 kQ 


R76 


7010003510 


Resistor 


ELR20J 6.8 kQ 


R77 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R7S 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R70 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R80 


7010004150 


Resistor 


R20J 470 Q 


R81 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R82 


7310003160 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B13 (102) 


R83 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R84 


7010003290 


Resistor 


ELR20J 120 Q 


R85 


7010003460 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R86 


7010003160 


Resistor 


ELR20J 10 Q 


R87 


7010003970 


Resistor 


R20J 15 Q 


R89 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 
(EUR),(USA).{AUS).(SWE) 


R90 


7010003300 


Resistor 


ELR20J 150 Q 


R91 


7510000290 


Thermistor 


ERT-O2ZGL301S 


R92 


7010003370 


Resistor 


ELR20J 560 Q 
(EUR).(USA).(AUS),(SWE) 


R93 


7010003370 


Resistor 


ELR20J 560 Q 


R94 


7010003870 


Resistor 


ELR20J 120 kQ 


R95 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R96 


7010003370 


Resistor 


ELR20J 560 Q 


R97 


7010003670 


Resistor 


ELR20J 120 kQ 


R98 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


Cl 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K 50V 


C2 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


C3 


4010000040 


Ceramic 


DD104 SL020C 50V 


C4 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C5 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X 472K 


C6 


4010000500 


Ceramic 


OD104B 102K50V 



[RF-B UNIT] 



[LOGIC UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


ICl 


1140001220 


1C 


H064180R1P6 


IC2 


1130003771 


1C 


HM6264ALP15SL 


IC3 


1130004770 


1C 


SC-1 128 


IC4 


1130002640 


1C 


UIPD71055C 


ICS 


1140000940 


1C 


TMP82C255AN-2-Z 


ice 


1130003860 


1C 


MB4052M-G 


IC7 


1130004610 


1C 


QD74HC42 


IC8 


1140000940 


1C 


TMP82C255AN-2-Z 


ICQ 


1130003890 


1C 


GD4024B 


IC10 


1130001050 


1C 


UIPD4094BC 


IC11 


1130004690 


1C 


LC7366N (DIP) 


IC12 


1130004680 


1C 


LC7385 (DIP) 


IC13 


1130003480 


1C 


M50784SP 


IC14 


1130003480 


1C 


M50784SP 


IC15 


1130003480 


1C 


M50784SP 


ICl 6 


1130003480 


1C 


M50784SP 


ICl 7 


1130003890 


1C 


GD4024B 


ICl 8 


1130000950 


1C 


S7118A 


IC18 


1130001050 


1C 


jiPD4094BC 


IC20 


1110001680 


1C 


S<8054ALB 


IC21 


1130004630 


1C 


GD40306 


1C22 


1130004630 


1C 


GD4030B 


IC23 


1130003870 


1C 


GD4001B 


IC24 


1130003880 


1C 


GD4011B 


IC25 


1130003870 


1C 


GD4001B 


IC26 


1130003870 


1C 


GD4Q01B 


IC27 


1130003870 


1C 


GD4001B 


IC29 


1130004750 


1C 


MC74HC00AN 


IC30 


1130004650 


1C 


GD74HC32 


IC31 


11300046Q0 


1C 


GD74HC00 


IC32 


1110002070 


1C 


TA78L08S 


1C33 


1110002020 


1C 


TA7805S 


IC34 


1130004620 


1C 


GD4013B 


Q1 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


Q2 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


Q3 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


Q4 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


Q5 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


Q6 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


Q7 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


Q8 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


Q8 


1530000110 


Transistor 


2SC24S8-GR 


Q11 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


Q12 


1530002590 


Transistor 


2SC3422-Y 


Q13 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


Q14 


1530002590 


Transistor 


2SC3422-Y 


Q15 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q18 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


Q17 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


Q18 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q19 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q20 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q21 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q22 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q23 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


024 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q25 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


026 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


027 


1530000110 


Transistor 


2$C2458-GR 


028 


1590000350 


Transistor 


RN1204 

{EUR).(EUR-H), 

(SWE).(SWE-H) 


01 


1710000050 


Diode 


1SS53 


02 


1710000050 


Diode 


1SS53 


03 


1710000160 


Diode 


1SS133 


04 


1710000160 


Dbde 


1SS133 


05 


1710000040 


Diode 


1S953 


06 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


07 


1790000240 


Diode 


1SS99 


08 


1710000350 


Diode 


1N4002 


06 


1710000350 


Diode 


1N4002 


oto 


1710000160 


Diode 


1SS133 


Dll 


1710000160 


Diode 


1SS133 


012 


1710000160 


Diode 


1SS133 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


C90 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL 220J 50V 

(EUR),(EUR-H). 

(SWE).(SWE-H) 


C90 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B 471 K 50V 
(USA).(USA-H).(AUS).(AUS-H) 


C91 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C92 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C93 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J50V 


C94 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C95 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C96 


4010000050 


Ceramic 


DD104SL030C 50V 


C97 


4610000800 


Trimmer 


CV38B 0601 


C98 


4010000140 


Ceramic 


DD104SL120J50V 


099 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C100 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C101 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C102 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 


C103 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


Cl 04 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


Cl 05 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C106 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C107 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


Cl 08 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


Cl 09 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


Clio 


4510003910 


Electrolytic 


16 MV 47 HW 


cm 


4010000080 


Ceramic 


DD104SL<W0D 50V 


Cl 12 


4010000080 


Ceramic 


DD104SL060D 50V 


C114 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C118 


4010003270 


Ceramic 


DD104 UJ 030C 50V 


C119 


4010000220 


Ceramic 


DD104SL330J50V 


0120 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C121 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B102K50V 


Cl 22 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


Cl 23 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


Cl 24 


4010000050 


Ceram b 


DD104 SL 030C 50V 


C125 


4010000150 


Ceramic 


DD104 SL 150J 50V 


C126 


4010000030 


Ceramic 


DD104SL1R5C 50V 


C127 


4010000030 


Ceramic 


DD104SL1R5C 50V 


Cl 28 


4010000070 


Ceramic 


DD104 SL050C 50V 


Cl 29 


4010000070 


Ceramic 


D0104 SL050C 50V 


Cl 30 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C131 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J50V 


Cl 32 


4010000170 


Ceramic 


DD104SL200J50V 


C133 


4010000050 


Ceramic 


DD104SL030C 50V 
{USA).(USA-H).(AUS).(AUS-H) 


Cl 33 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 

(EUR),{EUR-H), 

(SWE).(SWE-H) 


C134 


4610000800 


Trimmer 


CV38B 0601 

(USA).(USA-H).(AUS),(AUS-H) 


C135 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C136 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C137 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


Cl 38 


4010000100 


Ceramic 


DD104SL080D 50V 


Cl 39 


4010000650 


Ceramic 


DD104 CH 050C 50V 
{USA).(USA-H).(AUS).(AUS-H) 


Cl 40 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C141 


4010000160 


Ceramic 


DD104 SL 1803 50V 


C142 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL 4703 50V 


C143 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


EP1 


0910023857 


P.C. Board 


B2251G(RF-B) 


EP2 


6910000970 


l^ad Frame 


DL 20P2.6-3-1.2H 



[LOGIC UNIT] 



[LOGIC UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


R59 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R60 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R61 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R62 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R63 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R64 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R65 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R66 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R67 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R68 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R69 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R70 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R71 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R72 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R73 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R74 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R75 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R76 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R77 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R78 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R79 


7010003780 


Resistor 


ELR20J 1 MQ 


R80 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R81 


7010003780 


Resistor 


ELR20J 1 MQ 


R82 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R83 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R84 


7010003590 


Resistor 


ELR20J 27 kQ 


R85 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R86 


7010003590 


Resistor 


ELR20J 27 kQ 


R87 


7410000150 


Resistor Array 


RMX- 6 473K 


R88 


7410000080 


Resistor Array RMX- 4 473K 


R89 


7410000080 


Resistor Array RMX-4 473K 


R90 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R91 


7010003630 


Resistor 


ELR20J 56 kQ 


R92 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R93 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R94 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R95 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R96 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R97 


7010003710 


Resistor 


ELR20J 270 kQ 


R98 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R99 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R100 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R101 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R102 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R103 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R104 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R105 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R106 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R107 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R108 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R109 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R110 


7010003520 


Resistor 


ELR20J 8.2 kQ 


Rill 


7010003520 


Resistor 


ELR20J 8.2 kQ 


R112 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R113 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R114 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R115 


7010003490 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R116 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R117 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R118 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R119 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R120 


7310003250 


Trimmer 


EVN-D2AA03 B33 (302) 

(EUR).(EUR-H), 

(SWE).(SWE-H) 


R121 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R122 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R123 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R124 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R125 


7010003720 


Resistor 


ELR20J 330 kQ 


R126 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R127 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R129 


7010003340 


Resistor 


ELR20J 330 Q 


R130 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R131 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R132 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R133 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R134 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R135 


7410000150 


Resistor Array 


RMX- 6 473K 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


D13 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D14 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D15 


1710000180 


Diode 


1SS133 




D17 


1730000050 


Zener 


RD3.0E B2 


D18 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D19 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 




D20 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D22 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D24 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D25 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D26 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D27 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D28 


1710000160 


Diode 


1SS133 




D29 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 




D30 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 




XI 


6050003120 


Crystal 


RF-4A3 FAA NKD 








(3 .579545M) 


X2 


6050003350 


Crystal 


RF^A3 FAF NKD 








(9 .270800M) 


R4 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R5 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R6 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R7 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R8 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R9 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


RIO 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R11 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R12 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R13 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R14 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R15 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R16 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R17 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R18 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R19 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R20 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R21 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R22 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R23 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R24 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R25 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R26 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R27 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R28 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R29 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R30 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R31 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R32 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R33 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R34 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R35 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R36 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R37 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R38 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R39 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R40 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R41 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R42 


7010003400 


Resistor 


EIR20J 


IkQ 


R43 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R44 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R45 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R46 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R47 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R48 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R49 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R50 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R51 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R52 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R53 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R54 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R55 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R56 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R57 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 


R58 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 


1 kQ 



[LOGIC UNIT] 



[LOGIC UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R213 


7010003S30 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R214 


7010003S30 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R215 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R216 


7010003S30 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R217 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R218 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R219 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


Cl 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C2 


4530000030 


Capacitor Array 


B5RC0124-32N 


C3 


4530000030 


Capacitor Array 


B5RC0124-32N 


C4 


4530000030 


Capacitor Array 


B5RC0124-32N 


C5 


4530000030 


Capacitor Array 


B5RC0124-32N 


ce 


4530000190 


Capacitor Array 


B7ZC0718-32N 


C7 


4530000190 


Capacitor Array 


B7ZC0718-32N 


C8 


4530000030 


Capacitor Array 


B5RC0124-32N 


C9 


4530000190 


Capacitor Array 


B7ZC0716-32N 


CIO 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C11 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C12 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C13 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C14 


4530000190 


Capacitor Array 


B7ZC071632N 


CIS 


4530000190 


Capacitor Array 


B7ZC0716-32N 


C16 


4530000190 


Capacitor Array 


B7ZC0718-32N 


C17 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C18 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C19 


4010000500 


Ceramic 


DD104B 102K50V 


C20 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C21 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C22 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C23 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C24 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C25 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C26 


4530000030 


Capacitor Array 


B5RC0124-32N 


C27 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J 50V 


C28 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL 220J 50V 


C29 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL 220J 50V 


C30 


4510003880 


Electrolytic 


10 MV 47 HW 


C33 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


C34 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C35 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C38 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C42 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C43 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C44 


4010000180 


Ceramic 


DD104SL220J 50V 


C45 


4010000180 


Ceramic 


DD104SL220J 50V 


C48 


4550000380 


Tantalum 


DN 1A 100M 


C49 


4310000120 


Mylar 


F2D 50V 473K 


C50 


4010000500 


Ceramic 


OD104 B 102K50V 


C51 


4010004120 


Ceramic 


DD07 B 102K500V 


C52 


4010004120 


Ceramic 


DD07 B 102K500V 


C53 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C54 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


CSS 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


cse 


4530000030 


Capacitor Array 


B5RC0124-32N 


CS7 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


CS8 


4530000030 


Capacitor Array 


B5RC0124-32N 


CS9 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


ceo 


4510003950 


Electrolytic 


50 MV R47 HW 


cei 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C62 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C63 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C64 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C6S 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C66 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C67 


4010004840 


Ceramic 


D0305 F 104Z 12V 


C68 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C69 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C70 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C71 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C72 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C73 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C74 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C75 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C76 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C77 


4010004840 


Ceramic 


D0305 F 104Z 12V 


C78 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


R136 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R137 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R138 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R139 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R140 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R141 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R142 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


RMS 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R144 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R145 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R146 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R147 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R148 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R149 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R150 


7410000220 


Resistor Array 


RMX' 8 473K 


R151 


7410000220 


Resistor Array 


RMX’ 8 473K 


R152 


7410000220 


Resistor Array 


RMX< 8 473K 


R153 


7410000220 


Resistor Array 


RMX-8 473K 


R154 


7410000220 


Resistor Array 


RMX-8 473K 


R155 


7410000220 


Resistor Array 


RMX< 8 473K 


R156 


7410000220 


Resistor Array 


RMX-8 473K 


R157 


7410000220 


Resistor Array 


RMX8 473K 


R158 


7410000220 


Resistor Array 


RMX> 8 473K 


R159 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 3.3 MQ 


R160 


7010003750 


Resistor 


ELR20J 560 kQ 


R161 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R162 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R163 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 3.3 MQ 


R164 


7010003750 


Resistor 


ELR20J 560 kQ 


R165 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R166 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R167 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R168 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R169 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R170 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


R171 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


R172 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R173 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R174 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R175 


7010003670 


Resistor 


ELR20J 120 kQ 


R178 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


R179 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R180 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


R181 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


R182 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R183 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R184 


7010003790 


Resistor 


ELR20J 1.2 MQ 


R185 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R187 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 
(EUR).(EUR-H). 
(AUS).(AUS-H) 


R188 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 
(USA).(USA-H). 
(AUS).(AUS-H) 


R189 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 
(SWE).(SWE-H) 


R190 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 

(EUR).(EUR-H),(AUS), 

(AUS-H),(SWE).{SWE-H) 


R191 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R192 


7010003670 


Resistor 


ELR20J 120 kQ 


R193 


7010004670 


Resistor 


R50XJ 22 Q 


R194 


7010004670 


Resistor 


R50XJ 22 Q 


R195 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 3.3 MQ 


R197 


7010003720 


Resistor 


ELR20J 330 kQ 


R198 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R199 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R200 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R201 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R202 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R203 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R204 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R205 


7010003670 


Resistor 


ELR20J 120 kQ 


R206 


7010003670 


Resistor 


ELR20J 120 kQ 


R207 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R209 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R210 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R212 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 






(LOGIC UNIT] [MAIN UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 




REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C79 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




IC22 


1110001310 


1C 


HPC577HA 


C80 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




IC23 


1180000580 


1C 


TA78DL10P 


C81 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 












C82 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 












C83 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q1 


1580000110 


FET 


3SK74 M 


C84 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q2 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


C85 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q3 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


C86 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q4 


1560000080 


FET 


2SK192A-Y 


C87 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q5 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


C88 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q6 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


C89 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X1 04M 




Q7 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


C90 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q8 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


C91 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 




Q9 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


C92 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q10 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


C94 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 




Oil 


1580000110 


FET 


3SK74M 


C95 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 




Q12 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


C96 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q13 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


C97 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q14 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


C99 


4530000030 


Capacitor Array B5RC0124<32N 




Q15 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


C100 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 




Q16 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


C101 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50 V 




Q17 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


C102 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 




Q18 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Cl 04 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 




Q19 


1590000370 


Transistor 


RN2204 


C105 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 




Q20 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Cl 08 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 




Q21 


1590000310 


FET 


2SJ105-GR 


Clio 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 




Q22 


1530000150 


Transistor 


2SC2668-0 


cm 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS(5X11) 




Q23 


1580000110 


FET 


3SK74M 


C112 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 




Q24 


1580000110 


FET 


3SK74M 


C114 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 




Q25 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


C115 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 




Q26 


1590000350 


Transistor 


RN1204 












Q27 


1590000350 


Transistor 


RN1204 












Q28 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


SI 


2220000420 


Switch 


ESD1 1 HI 20 




029 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


S3 


2220000420 


Switch 


ESD1 1 HI 20 




Q30 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


S4 


2220000420 


Switch 


ESD1 1 HI 20 




031 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


SOI 


6510008370 


Switch 


BBH-1 




Q32 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


S02 


2610000200 


Socket 


ICC05-028 360T 




Q33 


1530002650 


Transistor 


2SC1384-R 


SOI 


6510008370 


Switch 


BBH-1 




Q34 


1530002650 


Transistor 


2SC1384-R 


S02 


2610000200 


Socket 


ICC05-028 360T 




Q35 


1590000350 


Transistor 


RN1204 












Q36 


1590000350 


T ransistor 


RN1204 












Q37 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


BT1 


3020000110 


Lithium Battery CR2032 




Q38 


1590000350 


Transistor 


RN1204 












Q39 


1590000310 


FET 


2SJ105-GR 












040 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


EP1 


0910024114 


P.C. Board 


B 2262D (LOGIC) 




041 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 












042 


1590000310 


FET 


2SJ105-GR 












043 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 












044 


1590000360 


Transistor 


RN2202 












045 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 












046 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 










047 


1580000110 


FET 


3SK74 M 










048 


1580000110 


FET 


3SK74 M 










049 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


[MAIN UNIT] 






050 


1590000350 


Transistor 


RN1204 












054 


ic;flnnnni in 


FET 


3SK74 M 


REF. 


ORDER 




DESCRIPTION 




052 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


NO. 


NO. 








053 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


IC1 


1110001310 


1C 


PPC577HA 




054 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


IC2 


1110001930 


1C 


M5215TL 




055 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


IC3 


1110001320 


1C 


pPCl037HA 




056 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


IC4 


1110000290 


1C 


BA618 




057 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


ICS 


1110000630 


1C 


MC3357P 




058 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


IC6 


1110001310 


1C 


UPC577HA 




059 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


IC7 


1110001320 


1C 


pPC1037HA 




060 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


ICS 


1130003900 


1C 


GD4066B 




061 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


IC9 


1130003900 


1C 


GD4066B 




062 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


IC10 


1110002500 


1C 


M5218AL 




063 


1590000310 


FET 


2SJ105-GR 


IC11 


1110000630 


1C 


MC3357P 




064 


1590000310 


FET 


2SJ105-GR 


IC12 


1110001310 


1C 


UPC577HA 




065 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


IC13 


1110001320 


1C 


UPC1037HA 




066 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


IC14 


1110000290 


1C 


BA618 




067 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


IC15 


1130003900 


1C 


GD4066B 




068 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


1C16 


1110002060 


1C 


M51131L 




069 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


IC17 


1110001980 


1C 


TA8207K 




071 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


IC18 


1110002030 


1C 


TA7808S 




072 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


IC19 


1110000240 


1C 


BA222‘V 




073 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


IC20 


1110001320 


1C 


UPC1037HA 




074 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


IC21 


1110001320 


1C 


UPC1037HA 




075 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 
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[MAIN UNIT] 






[MAIN UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


Q76 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q77 


1560000080 


FET 


2SK192A-Y 


Q78 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


Q79 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 El 


Q80 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q81 


1590000360 


Transistor 


RN2202 


Q82 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


Q83 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


Q86 


1590000340 


Transistor 


RN1202 

(EUR-H),{USA-H).{ 

AUS-H).(SWE-H) 


Q87 


1590000340 


Transistor 


RN1202 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


091 


1590000310 


FET 


2SJ105-GR 


092 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


093 


1510000070 


Transistor 


2SA1048-Y 


095 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


098 


1590000310 


FET 


2SJ105-GR 


097 


1530000110 


Transistor 


2SC2458-GR 


099 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q100 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


0101 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


0102 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


0103 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


0104 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


0105 


1590000370 


Transistor 


RN2204 


D1 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D2 


1710000050 


Diode 


1SS53 


03 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D4 


1710000050 


Diode 


1SS53 


05 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D6 


1710000050 


Diode 


1SS53 


07 


1710000050 


Diode 


1SS53 


08 


1710000050 


Diode 


1SS53 


09 


1710000050 


Diode 


1SS53 


010 


1710000050 


Diode 


1SS53 


Oil 


1710000050 


Diode 


1SS53 


012 


1710000160 


Diode 


1SS133 


013 


1710000160 


Diode 


1SS133 


014 


1710000330 


Diode 


1K80 


015 


1710000330 


Diode 


1K60 


Die 


1720000060 


Varicap 


1SV50(1)E 


017 


1710000050 


Diode 


1SS53 


018 


1710000050 


Diode 


1SS53 


019 


1710000050 


Diode 


1SS53 


020 


1710000050 


Diode 


1SS53 


021 


1710000050 


Diode 


1SS53 


022 


1710000050 


Diode 


1SS53 


023 


1710000050 


Diode 


1SS53 


024 


1710000050 


Diode 


1SS53 


025 


1710000050 


Diode 


1SS53 


026 


1710000050 


Diode 


1SS53 


027 


1710000160 


Diode 


1SS133 


028 


1710000050 


Diode 


1SS53 


029 


1710000160 


Diode 


1SS133 


030 


1710000160 


Diode 


1SS133 


031 


1710000160 


Diode 


1SS133 


032 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


033 


1710000050 


Diode 


1SS53 


034 


1710000050 


Diode 


1SS53 


035 


1710000050 


Diode 


1SS53 


036 


1710000160 


Diode 


1SS133 


037 


1730000120 


Zener 


RD6.2E B2 


038 


1710000050 


Diode 


1SS53 


039 


1710000050 


Diode 


1SS53 


040 


1790000070 


Diode 


1SS237 


041 


1790000070 


Diode 


1SS237 


042 


1790000070 


Diode 


1SS237 


043 


1790000070 


Diode 


1SS237 


044 


1710000050 


Diode 


1SS53 


045 


1720000120 


Varicap 


FC52M 


046 


1710000160 


Diode 


1SS133 


047 


1710000160 


Diode 


1SS133 


048 


1710000160 


Diode 


1SS133 


049 


1710000180 


Diode 


1SS133 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


D50 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D51 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D52 


1710000180 


Diode 


1SS133 


D53 


1710000180 


Diode 


1SS133 


054 


1710000160 


Diode 


1SS133 


055 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D56 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D57 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D58 


1710000180 


Diode 


1SS133 


D59 


1710000180 


Diode 


1SS133 


060 


1710000180 


Diode 


1SS133 


061 


1710000160 


Diode 


1SS133 


062 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D63 


1730000070 


Zener 


RD3.9E B2 


064 


1730000120 


Zener 


RD6.2E B2 


065 


1790000070 


Diode 


1SS237 


066 


1790000070 


Diode 


1SS237 


067 


1710000050 


Diode 


1SS53 


068 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D69 


1790000070 


Diode 


1SS237 


D70 


1790000070 


Diode 


1SS237 


072 


1710000050 


Diode 


1SS53 


073 


1710000050 


Diode 


1SS53 


074 


1710000050 


Diode 


1SS53 


075 


1710000050 


Diode 


1SS53 


078 


1710000050 


Diode 


1SS53 


077 


1710000050 


Diode 


1SS53 


078 


1710000050 


Diode 


1SS53 


079 


1710000050 


Diode 


1SS53 


080 


1710000050 


Diode 


1SS53 


081 


1710000160 


Diode 


1SS133 


082 


1710000050 


Diode 


1SS53 


083 


1710000050 


Diode 


1SS53 


084 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D85 


1710000180 


Diode 


1SS133 


086 


1710000160 


Diode 


1SS133 


087 


1710000160 


Diode 


1SS133 


088 


1710000160 


Diode 


1SS133 


089 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D90 


1710000160 


Diode 


1SS133 


091 


1710000180 


Diode 


1 SSI 33 


092 


1710000180 


Diode 


1SS133 


093 


1710000160 


Diode 


1SS133 


094 


1790000070 


Diode 


1SS237 


095 


1730000100 


Zener 


RD5.1E B2 


D96 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


097 


1710000180 


Diode 


1SS133 


098 


1710000180 


Diode 


1SS133 


099 


1710000330 


Diode 


1K80 


D100 


1710000330 


Diode 


1K80 


0101 


1710000160 


Diode 


1SS133 


0102 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D103 


1710000160 


Diode 


1SS133 


0104 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D106 


1710000180 


Diode 


1SS133 


D107 


1710000180 


Diode 


1SS133 


D108 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D108 


1710000050 


Diode 


1SS53 


0110 


1710000050 


Diode 


1SS53 


Dili 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D112 


1710000050 


Diode 


1SS53 


0113 


1710000050 


Diode 


1SS53 


0114 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D115 


1710000050 


Diode 


1SS53 


0116 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D117 


1710000050 


Diode 


1SS53 

{EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


0118 


1710000050 


Diode 


1SS53 

(EUR>H),{USA-H). 

{AUS-H),{SWE-H) 


0119 


1710000050 


Dbde 


1SS53 


D120 


1710000050 


Dkrde 


1SS53 


0122 


1710000050 


Diode 


1SS53 


0123 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D124 


1710000050 


Diode 


1SS53 


D125 


1710000050 


Diode 


1SS53 


0126 


1710000160 


Diode 


1SS133 
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[MAIN UNIT] 






[MAIN UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


D127 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D128 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D129 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D130 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D132 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D133 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D134 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D135 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D136 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D137 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


XI 


6050006440 


Crystal 


CR-297 


X2 


6050006430 


Crystal 


CR-296 


X3 


6050006450 


Crystal 


CR-298 


X4 


6050006440 


Crystal 


CR-297 


X5 


6050006470 


Crystal 


CR-301 


X6 


6070000010 


Discriminator 


CDB455C7A 


X7 


6050006460 


Crystal 


CR-299 


FI1 


2010001080 


Filter 


10M22D6 (FL-128) 


FI2 


2010001120 


Filter 


10M15BB(FL-142) 


FI3 


2030000030 


Ceramic Filter 


KBF^55R-15A 


FJ4 


2030000030 


Ceramic Filter 


KBF-455R-15A 


F15 


2010001090 


Filter 


10M22D7 (FL-129) 


FI6 


2010001130 


Filter 


10M15BC (FL-143) 


LI 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


L2 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


L3 


6180000900 


Coil 


LAL03NA 101 K 


L4 


6150000470 


Coil 


LS^6A 


L5 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


L6 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L7 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L8 


6180000880 


Coil 


LAL03NA100K 


L9 


6180000260 


Coil 


LB4-100J 


L10 


6150002040 


Coil 


LS-256 


L11 


6150002990 


Coil 


LS-310 


LI 2 


6150002990 


Coil 


LS-310 


LI 3 


6150002890 


Coil 


LS-303 


L14 


6150002890 


Coil 


LS-303 


LI 5 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


Lie 


6180000900 


Coil 


LAL03NA 101 K 


L17 


6180000880 


Coil 


UL03NA 100K 


L18 


6180000900 


Coil 


LAL03NA 101K 


L19 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L20 


6150001360 


Coil 


LS-150A 


L21 


6150001350 


Coil 


LS-149A 


L22 


6180000690 


Coil 


UL03NA R22M 


L23 


6150001060 


Coil 


LS-121 


L24 


6180001710 


Coil 


UL03NA 561 K 


L25 


6150001070 


Coil 


LS-121A 


L26 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L27 


6180000950 


Coil 


UVL03NA 150K 


L28 


6150002960 


Coil 


LS-307 


L29 


6150002990 


Coil 


LS-310 


L30 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


L31 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L32 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L33 


6180001710 


Coil 


LAL 03NA 561 K 


L34 


6150001070 


Coil 


LS-121A 


L35 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L36 


6150001360 


Coil 


LS-150A 


L37 


6180000690 


Coil 


LAL 03NA R22M 


L38 


6150002960 


Coil 


LS-307 


L39 


6150002990 


Coil 


LS-310 


L40 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


L41 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L42 


6150002990 


Coil 


LS-310 


L43 


6150002990 


Coil 


LS-310 


L44 


6150002890 


Coil 


LS-303 


L45 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


L46 


6170000140 


Coil 


LW-15 


L47 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L48 


6180000900 


Coil 


LAL03NA101K 


L49 


6180000900 


Coil 


LAL03NA 101 K 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


L50 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L51 


6150002540 


Coil 


LS-282 


L52 


6180000900 


Coil 


UL03NA101K 


L53 


6180000900 


Coil 


LAL 03NA 101K 


L54 


6180000900 


Coil 


LAL03NA 101 K 


L55 


6180000900 


Coil 


LAL 03NA 101 K 


L56 


6180000900 


Coil 


LAL 03NA 101 K 


L57 


6180000900 


Coil 


LAL03NA 101K 


L58 


6180001710 


Coil 


LAL03NA 561 K 


L59 


6180000900 


Coil 


LAL03NA 101 K 


L60 


6180000960 


Coil 


LAL03NA 102K 


L61 


6180000960 


Coil 


LAL03NA 102K 


L62 


6180000950 


Coil 


LAL03NA 150K 


L63 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


L64 


6150000470 


Coil 


LS-66A 


L65 


6150002890 


Coil 


LS-303 


L66 


6180000900 


Coil 


UL03NA 101 K 


R1 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kO 


R2 


7310003170 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B53 (502) 


R3 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R4 


7510000230 


Thermistor 


ERT-D2ZGL251S 


R5 


7010003200 


Resistor 


ELR20J 22 Q 


R6 


7010003330 


Resistor 


ELR20J 270 Q 


R7 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R8 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R9 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


RIO 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R11 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R12 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R13 


7010001230 


Resistor 


R25XJ 4.7 kQ 


R14 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R15 


7010001030 


Resistor 


R25XJ 100 Q 


R16 


7010004210 


Resistor 


R20J 1.5 kQ 


R17 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R18 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R19 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R20 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R21 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R22 


7010001030 


Resistor 


R25XJ 100 Q 


R23 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R24 


7010004210 


Resistor 


R20J 1.5 kQ 


R25 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R26 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R27 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R28 


7310003210 


Trimmer 


EVN-2ACAOO B54 (503) 


R29 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R30 


7310003170 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B53 (502) 


R31 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R32 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R33 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R34 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R35 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R36 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R37 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R38 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R39 


7010004090 


Resistor 


R20J 150 Q 


R40 


7010003490 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R41 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R42 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R43 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R44 


7310003160 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B13 (102) 


R45 


7010004150 


Resistor 


R20J 470 Q 


R46 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R47 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R48 


7010003590 


Resistor 


ELR20J 27 kQ 


R49 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R50 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R51 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R52 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R53 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R54 


7010003590 


Resistor 


ELR20J 27 kQ 


R55 


7510000310 


Thermistor 


ERT-D2ZHL802S 


R56 


7010003540 


Resistor 


ELR20J 12 kQ 


R57 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R58 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R59 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 
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[MAIN UNIT] 



[MAIN UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R141 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R142 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R143 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R144 


7010003470 


Resistor 


ELR20J 3.9 kQ 


R145 


7010003300 


Resistor 


ELR20J 150 Q 


RUG 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R147 


7010003580 


Resistor 


EIR20J 22 kQ 


R148 


7510000071 


Thermistor 


ERT-D2ZHL503S 


R149 


7310003180 


Trimmer 


EVN*2ACA00 B24 (203) 


R150 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R151 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R152 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R153 


7010003460 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R154 


7010004210 


Resistor 


R20J 1.5 kQ 


R155 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


Rise 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R157 


7310003210 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B54 (503) 


Rise 


7310003230 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B15 (104) 


R159 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


Rieo 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACAO0 B14 (103) 


Riet 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R162 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R163 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R164 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R185 


7010003620 


Resistor 


ELR2aj 47 kQ 


R166 


7010003820 


Resistor 


EIR20J 47 kQ 


R167 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R108 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R169 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R170 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R171 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R172 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R173 


7010000090 


Resistor 


EtR25J 4.7 Q 


R174 


7010000370 


Resbtor 


ELR254 1 kQ 


R175 


7010000090 


Resistor 


EIR25J 4.7 Q 


R176 


7010000370 


Resistor 


ELR25J 1 kQ 


R177 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R178 


7010004400 


Resistor 


R20J 39 kQ 


R179 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R180 


7310003200 


Trimmer 


EVN*2ACA00 B14 (103) 


R181 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R182 


7010003620 


Resistor 


EIR20J 47 kQ 


R183 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R184 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


Rise 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R187 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R188 


7010004600 


Resistor 


R20J 2.2 MQ 


R189 


7010003810 


Resistor 


EIR20J 2.2 MQ 


R191 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R192 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R193 


7010003530 


Resistor 


EIR20J 10 kQ 


R194 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R195 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R196 


7010003810 


Resistor 


ELR20J 2.2 MQ 


R197 


7010003810 


Resistor 


ELR20J 2.2 MQ 


R198 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R199 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R200 


7010003420 


Resistor 


ELR20J 1.5 kQ 


R201 


7010003620 


Resistor 


EIR20J 47 kQ 


R202 


7010003420 


Resistor 


ELR20J 1.5 kQ 


R203 


7010004210 


Resistor 


R20J 1.5 kQ 


R204 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R205 


7010004070 


Resistor 


R204 100 Q 


R208 


7510000071 


Thermistor 


ERT-D2ZHL503S 


R207 


7010003780 


Rosier 


ELR203 1MQ 


R208 


7010004150 


Resistor 


R20J 470 Q 


R209 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R210 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R211 


7310003170 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B53 (502) 


R212 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R213 


7010003640 


Resistor 


EIR20J 68 kQ 


R214 


7010003630 


Resfetor 


ELR20J 56 kQ 


R215 


7310003180 


Trimmer 


EVN^2ACA00 B13 (102) 


R218 


7310003180 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B24 (203) 


R217 


7010001230 


Resistor 


R25XJ 4.7 kQ 


R218 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R219 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R220 


7010001030 


Resistor 


R2SXJ 100 Q 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R60 


7010003720 


Resistor 


ELR204 330 kQ 


R61 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R82 


7010003810 


Resistor 


ELR20J 39 kQ 


R63 


7310003210 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B54 (503) 


R64 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R65 


7310003210 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B54 (503) 


R68 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R69 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R70 


7010001190 


Resistor 


R25XJ 2.2 kQ 


R71 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R72 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R73 


7010003320 


Res^tor 


ELR20J 220 Q 


R74 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R75 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R76 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R77 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R78 


7510000300 


Theimistor 


ERT-D2ZGL801S 


R79 


7010003310 


Resfetor 


ELR20J 180 Q 


R80 


7010004110 


Resistor 


R20J 220 Q 


R81 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R82 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R83 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R84 


7010003700 


Resistor 


ELR20J 220 kQ 


R85 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R86 


7010004490 


Resistor 


R20J 220 kQ 


R87 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R88 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R89 


7010003440 


Resistor 


ELR20J2.2 kQ 


R90 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R91 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R92 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R93 


7010003620 


Resistor 


EIR20J 47 kQ 


R94 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R95 


7010003530 


Resistor 


ELR204 10 kQ 


R96 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R97 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R98 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R99 


7010003460 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


RlOO 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R101 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R102 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R103 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R104 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R105 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R106 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R107 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R108 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R108 


7010004330 


Resistor 


R20J 12 kQ 


R110 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R111 


7010003780 


Resistor 


ELR20J 1MQ 


R113 


7010003050 


Resistor 


ELR20J 82 kQ 


R114 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R115 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R118 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R117 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R118 


7310003190 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B34 (303) 


R119 


7010003480 


Resistor 


EIR20J 4.7 kQ 


R120 


7310003170 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B53 (502) 


R121 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R122 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R123 


7010004530 


Resistor 


R20J 470 kQ 


R124 


7010003610 


Resistor 


ELR20J 39 kQ 


R125 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R126 


7010003420 


Resistor 


ELR20J 1.5 kQ 


R127 


7010004210 


Resistor 


R20J 1.5 kQ 


R128 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R129 


7510000071 


Thermistor 


ERT-D2ZHL503S 


R130 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R131 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R132 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R133 


7310003170 


Trimmer 


EVN<2ACA00 B53 (502) 


R134 


7010003640 


Resistor 


ELR20J 68 kQ 


R135 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R136 


7010003630 


Resistor 


ELR20J 56 kQ 


R137 


7310003160 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B13 (102) 


R138 


7310003210 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B54 (503) 


R139 


7310003220 


Trimmer 


EVN>2ACA00 B16 (105) 


R140 


7010001190 


Resistor 


R25XJ 2.2 kQ 



[MAIN UNIT] 






[MAIN UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRiPHON 


R221 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R222 


7010004210 


Resistor 


R20J 1.5 kQ 


R223 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R224 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R225 


7010004190 


Resistor 


R20J 1 kQ 


R226 


7010001030 


Resistor 


R25XJ 100 Q 


R227 


7010003440 


Resistor 


EIR20J 2.2 kQ 


R228 


7010004210 


Resistor 


R20J 1.5 kQ 


R229 


7010003850 


Resistor 


EIR20J 82 kQ 


R230 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R231 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R232 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R233 


7010003680 


Resistor 


EIR203 100 kQ 


R234 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R235 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R236 


7010003580 


Resistor 


EIR20J 22 kQ 


R237 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R238 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R239 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kO 


R240 


7010004270 


Resistor 


R20J 4.7 kQ 


R241 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R242 


7010004150 


Resistor 


R20J 470 Q 


R243 


7010003470 


Resistor 


EIR20J 3.9 kQ 


R244 


7010003300 


Resistor 


EIR20J 150 Q 


R245 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R246 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R247 


7310003180 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B24 (203) 


R248 


7510000071 


Thermistor 


ERT-D22HL503S 


R249 


7010003630 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R2S0 


7010004320 


Resistor 


R203 10 kQ 


R251 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R252 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R253 


7010003420 


Resistor 


EIR20J 1.5 kQ 


R254 


7010001300 


Resistor 


R25XJ 15 kQ 


R255 


7010003530 


Resistor 


EIR20J 10 kO 


R256 


7310003220 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B16 (105) 


R257 


7310003220 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B16 (105) 


R258 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R259 


7010001280 


Resistor 


R25XJ 10 kQ 


R280 


7310003200 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B14 (103) 


R261 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R262 


7010003740 


Resistor 


EIR20J 470 kQ 


R283 


7010001490 


Resistor 


R25XJ 470 kQ 


R264 


7010003530 


Resistor 


EIR20J 10 kQ 


R265 


7010003310 


Resistor 


ELR20J 180 Q 


R266 


7510000300 


Thermistor 


ERT-D2ZGL601S 


R267 


7010003320 


Resistor 


EIR20J 220 Q 


R268 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R289 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R270 


7010003530 


Resistor 


EI.R20J 10 kO 


R271 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R272 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R273 


7010003820 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R274 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R275 


7010004230 


Resistor 


R2QJ 2.2 kQ 


R276 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R277 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R278 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R279 


7010003660 


Resistor 


EIR20J 100 kQ 


R282 


7010003440 


Resistor 


EIR20J 2.2 kQ 


R283 


7010003530 


Resistor 


EIR20J 10 kQ 


R284 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R285 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R286 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R287 


7010003600 


Resistor 


ELR20J 33 kQ 


R288 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R289 


7010003680 


Resistor 


ELR20J 150 kQ 


R290 


7010004490 


Resistor 


R20J 220 kQ 


R291 


7010004450 


Resistor 


R20J 100 kQ 


R292 


7310003210 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B54 (503) 


R293 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R294 


7010004410 


Resistor 


R20J 47 kQ 


R295 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R298 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R297 


7010003660 


Resistor 


EIR20J 100 kQ 


R298 


7010003660 


Resistor 


ELR203 100 kQ 


R299 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R300 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRiPHON 


R301 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R302 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R303 


7010003860 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R304 


7010003800 


Resfetor 


ELR20J 33 kQ 


R305 


7010003220 


Resistor 


EUR20J 33 Q 


R306 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R307 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R308 


7010004230 


Resistor 


R20J 2,2 kQ 


R309 


7010003680 


Resistor 


ELR20J 150 kQ 


R310 


7310003210 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B54 (503) 


R311 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R312 


7010003290 


Resistor 


ELR20J 120 Q 


R313 


7010004080 


Resistor 


R20J 120 Q 


R314 


7010001190 


Resistor 


R25XJ 2.2 kQ 


R315 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R316 


7010003240 


Resistor 


ELR20J 47 Q 


R317 


7010003460 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R318 


7010003600 


Resistor 


ELR20J 33 kQ 


R319 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R320 


7310003170 


Trimmer 


EVN>2ACA00 B53 (502) 


R321 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R322 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R323 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R324 


7010003510 


Resistor 


ELR20J 6.8 kQ 


R325 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R326 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R327 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R328 


7010004160 


Resistor 


R204 560 Q 


R329 


7010003530 


Resistor 


ELR20J tOkQ 


R330 


7010004320 


Resistor 


R20J 10 kQ 


R331 


7010001230 


Resistor 


R25XJ 4.7 kQ 


R332 


7010001150 


Resistor 


R25XJ 1 kQ 


R333 


7010003990 


Resistor 


R20J 22 Q 


R334 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R335 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R337 


7010003490 


Resistor 


EUR20J 5.6 kQ 


R338 


7010003460 


Resistor 


ELR20J 3.3 kQ 


R339 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R340 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R341 


7010003710 


Resistor 


ELR20J 270 kQ 


R342 


7010004150 


Resistor 


R203 470 Q 


R344 


7010001280 


Resistor 


R25XJ 10 kQ 


R345 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R346 


7010001280 


Resistor 


R25XJ 10 kQ 


R347 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R348 


7010003680 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R349 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R350 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R351 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R353 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R354 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R355 


7010003300 


Resistor 


ELR20J 150 Q 


R356 


7010003680 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R357 


7010004450 


Resistor 


R20J 100 kQ 


R358 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R359 


7010003530 


Resistor 


EIR20J 10 kQ 


R360 


7010004280 


Resistor 


R20J 5.6 kQ 


R361 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R362 


7010003740 


Resistor 


ELR20J 470 kQ 


R363 


7010003360 


Resistor 


ELR20J 470 Q 


R364 


7010004070 


Resistor 


R20J 100 Q 


R365 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R366 


7010004230 


Resistor 


R20J 2.2 kQ 


R367 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R368 


7010004030 


Resistor 


R20J 47 Q 


R369 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R370 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R371 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kQ 


R372 


7010004250 


Resistor 


R20J 3.3 kQ 


R373 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R374 


7010003410 


Resistor 


ELR20J 1.2 kQ 


R375 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R376 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R377 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R378 


7310003220 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B18 (105) 


R379 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 

(EUR-H).(USA-H), 

(AUS-H).(SWE-H) 



3 — 23 
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REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


R380 


7310003230 


Trimmer 


EVN-2ACA00 B15 (104) 

(EUR-H).(USA-H). 

(AUS-H).(SWE-H) 


R384 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R386 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R387 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R388 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R389 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R390 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R391 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R392 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R393 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R394 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R395 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 


R396 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R397 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R398 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R399 


7010004570 


Resistor 


R20J 1 MQ 


R400 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R401 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R402 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R403 


7010004370 


Resistor 


R20J 22 kQ 


R404 


7010003780 


Resistor 


ELR20J 1 MQ 


R405 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R406 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R410 


7010004420 


Resistor 


R20J 56 kQ 


R411 


7010003470 


Resistor 


ELR20J 3.9 kQ 


R417 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R418 


7010003590 


Resistor 


ELR20J 27 kQ 


R419 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kQ 


R420 


7010003590 


Resistor 


ELR20J 27 kQ 


R421 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R422 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R423 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R424 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R425 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R426 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R427 


7010003590 


Resistor 


ELR20J 27 kQ 


R428 


7510000130 


Thermistor 


ERT-D2FHL333S 


R429 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


R430 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R431 


7010004200 


Resistor 


R20J 1.2 kQ 


R432 


7010003580 


Resistor 


ELR20J 22 kQ 


Cl 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C2 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C3 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C4 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C5 


4510003860 


Electrolytic 


50 MV 3R3 SW 


C8 


4310000020 


Mylar 


F2D 50V 103K 


C7 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C8 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C9 


4010000180 


Ceramic 


DD104SL220J 50V 


CIO 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


C11 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C12 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B 472K 50V 


C13 


4010000520 


Ceramic 


OD108B472K 50V 


C14 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


CIS 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


C16 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


C17 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C18 


4510003820 


Electrolytic 


50 MV R22 SW 


C19 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C20 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C21 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C22 


4510003830 


Electrolytic 


50 MV R47 SW 


C23 


4010000040 


Ceramic 


DD104 SL020C 50V 


C24 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C25 


4010000520 


Ceramic 


D0108 B472K 50V 


C26 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C27 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C28 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C29 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C30 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


C31 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C32 


4010000340 


Ceramic 


DD105 SL 121J 50V 


C33 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL 220J 50V 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C34 


4510003800 


Electrolytic 


25MV4R7 SW 


C35 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C36 


4010000330 


Ceramic 


OD105 SL 101J 50V 


C37 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C38 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C39 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C40 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X 104M 


C41 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C42 


4010000370 


Ceramic 


DD106SL201J50V 


C43 


4010000940 


Ceramic 


DD107 CH 101J 50V 


C44 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C45 


4010000520 


Ceramic 


OD108 B472K 50V 


C46 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C47 


4510004180 


Electrolytic 


50 MV R33 SW 


C48 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C49 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C50 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C52 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C53 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B 472K 50V 


C54 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C57 


4010000050 


Ceramic 


DD104SL030C 50V 


C58 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X 104M 


C59 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


COO 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C61 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C62 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X 104M 


C63 


4010000200 


Ceramic 


DD104 SL270J50V 


C64 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C65 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C66 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C67 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C68 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J50V 


C69 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C70 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C71 


4510003840 


Electrolytic 


50 MV 1 SW 


C72 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C73 


4010000260 


Ceramic 


DD104 SL470J 50V 


C74 


4010000980 


Ceramic 


DD109 CH151J50V 


C75 


4010000980 


Ceramic 


DD109 CH 151J50V 


C76 


4610000130 


Trimmer 


CV05E3001 


C77 


4010000820 


Ceramic 


DD105 CH330J 50V 


C78 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


C79 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C80 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C81 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C82 


4550000350 


Tantalum 


DN 1V010M 


C83 


4550000350 


Tantalum 


DN 1V010M 


C84 


4550000360 


Tantalum 


DN IV R47M 


C85 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K 50V 


C86 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C87 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


CSS 


4010003600 


Ceramic 


DD107 UJ 121J50V 


C90 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C91 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C92 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C93 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C94 


4010000180 


Ceramic 


DD104SL220J50V 


C95 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C96 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C97 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT05X 103K 


C98 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B471K50V 


C99 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B471K50V 


ClOO 


4010000220 


Ceramic 


OD104 SL330J 50V 


C101 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT 05X1 03K 


C102 


4550000010 


Tantalum 


DN 1C4R7M 


Cl 03 


4010000650 


Ceramic 


DD104CH050C 50V 


C104 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C105 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT 08X 473M 


C106 


4010004870 


Ceramic 


DD304 F 473Z 25V 


Cl 07 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT 08X 473M 


Cl 08 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT 08X 473M 


Cl 09 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


Clio 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


cm 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C112 


4010003340 


Ceramic 


DD104 UJ 100D 50V 


C113 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C114 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C115 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 



3 — 24 



[MAIN UNIT] 






[MAIN UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


cue 


4040000240 


Barrier Layer 


UAT08X 333M 


C117 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C118 


4510003830 


Electrolytic 


50 MV R47 SW 


C119 


4310000110 


Mylar 


F2D 50V 472K 


C120 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C121 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C122 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C123 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


Cl 24 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C125 


4010000350 


Ceramic 


DD106SL151J50V 


C126 


4020000620 


Cylinder 


UP050SL220J 


C127 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C128 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C129 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT 08X 473M 


Cl 30 


4550000320 


Tantalum 


DN1V0R1M 


C131 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C132 


4510003850 


Electrolytic 


50 MV 2R2 SW 


C133 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X 472K 


Cl 34 


4510001770 


Electrolytic 


16RBP10 uF 


C135 


4510003830 


Electrolytic 


50 MV R47 SW 


Cl 36 


4510003830 


Electrolytic 


50 MV R47 SW 


Cl 37 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C138 


4040000090 


Barrier Layer 


UAT 04X 152K 


C139 


4040000090 


Barrier Layer 


UAT 04X 152K 


C140 


4040000090 


Barrier Layer 


UAT04X 152K 


C141 


4510003810 


Electrolytic 


50 MV R1 SW 


C142 


4310000420 


Mylar 


F2D 50V 333J 


C143 


4310000420 


Mylar 


F2D 50V 333J 


C144 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C145 


4040000090 


Barrier Layer 


UAT04X152K 


C146 


4040000090 


Barrier Layer 


UAT04X152K 


C147 


4040000090 


Barrier Layer 


UAT04X152K 


C148 


4510003810 


Electrolytic 


50 MV R1 SW 


C149 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C150 


4010001010 


Ceramic 


DD110CH201J50V 


C151 


4010000920 


Ceramic 


DD107 CH 820 J 50V 


C152 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C153 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


Cl 54 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


Cl 55 


4010000320 


Ceramic 


DD104 SL820J 50V 


Cl 56 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


Cl 57 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL 220J 50V 


C158 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C159 


4010000340 


Ceramic 


DD105 SL 121J 50V 


C160 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C161 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT 05X 103K 


Cl 62 


4010000460 


Ceramic 


DD104B471K50V 


Cl 63 


4010000460 


Ceramic 


DD104 B471K50V 


Cl 64 


4010000220 


Ceramic 


DD104 SL330J 50V 


Cl 65 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT 05X 103K 


C166 


4550000010 


Tantalum 


DN1C4R7M 


C167 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT08X473M 


Cl 68 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT08X 473M 


Cl 69 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT08X 473M 


C170 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT08X 473M 


C171 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K50V 


C172 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


C173 


4020000670 


Cylinder 


UP050SL470J 


Cl 74 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C175 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


Cl 76 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K SOV 


Cl 77 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C178 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C179 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C180 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K SOV 


C181 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C182 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K SOV 


C183 


4010000520 


Ceramic 


D0108B472K50V 


C184 


4010000260 


Ceramic 


DD104SL470J SOV 


C185 


4010000980 


Ceramic 


DD109 CH151J50V 


C186 


4010000980 


Ceramic 


DD109 CH151J50V 


Cl 87 


4610000130 


Trimmer 


CV05E3001 


C188 


4010000820 


Ceramic 


DD105 CH 330J SOV 


Cl 89 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


Cl 90 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C191 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C192 


4510003860 


Electrolytic 


50 MV 3R3 SW 


C193 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B 472K SOV 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


Cl 94 


4310000110 


Mylar 


F2D SOV 472K 


C195 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K SOV 


C196 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C197 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C198 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C199 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C200 


4010000350 


Ceramic 


DD106SL 151J50V 


C201 


4020000620 


Cylinder 


UP050 SL 220 J 


C202 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C203 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C204 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT 08X 473M 


C205 


4510003810 


Electrolytic 


50 MV R1 SW 


C206 


4510003850 


Electrolytic 


50 MV 2R2 SW 


C207 


4010000520 


Ceramic 


D0108 B472K50V 


C212 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C213 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C214 


40100005^0 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C215 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K SOV 


C216 


4510001770 


Electrolytic 


16 RBPIO uF 


C217 


4510003820 


Electrolytic 


50 MV R22 SW 


C218 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


C219 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C220 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C221 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C222 


4510003810 


Electrolytic 


50 MV R1 SW 


C223 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C224 


4510003820 


Electrolytic 


50 MV R22 SW 


C225 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C226 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


C227 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C228 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X1 04M 


C229 


4510003810 


Electrolytic 


50 MV R1 SW 


C230 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C231 


4040000240 


Barrier Layer 


UAT08X 333M 


C232 


4510003900 


Electrolytic 


16 MV 22 HW 


C233 


4510003830 


Electrolytic 


50 MV R47 SW 


C234 


4510003830 


Electrolytic 


50 MV R47 SW 


C235 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


C236 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 


C237 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


0238 


4510004120 


Electrolytic 


16 MV 330 HW 


0239 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV 470 HW 


C240 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 


C241 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV 470 HW 


C242 


4310000500 


Mylar 


F2D50V 154J 


C243 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 


C244 


4310000500 


Mylar 


F2D SOV 154J 


C245 


4510003930 


Electrolytic 


16 MV470HW 


C246 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C247 


4510003920 


Electrolytic 


16 MV 100 HW 


C248 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C249 


4550000350 


Tantalum 


DN1V010M 


C250 


4510004370 


Electrolytic 


16MS7 47 uF(5X7) 


C251 


4550000310 


Tantalum 


DN1V2R2M 


C252 


4550000340 


Tantalum 


DN 1C 100M 


C253 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C254 


4310000010 


Mylar 


F2D SOV 102K 


C255 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


0256 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X1 04M 


C257 


4040000240 


Barrier Layer 


UAT 08X 333M 


C258 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


0259 


4010000150 


Ceramic 


DD104SL150J SOV 


C260 


4010000150 


Ceramic 


DD104SL150J SOV 


C261 


4010000110 


Ceramic 


DD104SL090D SOV 


C262 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C263 


4510004010 


Electrolytic 


10 MV 470 HW 


C264 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C265 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X 472K 


C266 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C267 


4010002050 


Ceramic 


DD104 RH 180J SOV 


C268 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C269 


4010000980 


Ceramic 


DD109CH151J50V 


C270 


4010000980 


Ceramic 


DD109CH151J50V 


C271 


4010000060 


Ceramic 


DD104SL040C SOV 


C272 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C273 


4010000340 


Ceramic 


DD105SL121J50V 


C274 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C275 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 



3 — 25 



[MAIN UNIT] 



[MS-A UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1110000960 


1C 


NJM4558M(T1) 


Q1 


1530000160 


Transistor 


2SC2712-Y (TE85RT EM) 


D1 


1700000590 


Diode 


MA110(TW) 


D2 


1790000450 


Diode 


MA862CrX) 


D3 


1790000590 


Diode 


MAIIOfTW) 


D4 


1790000490 


Diode 


HSM88AS-TR 


R1 


7030000560 


Resistor 


MCR10EZHJ 33kQ(333) 


R2 


7030000530 


Resistor 


MCR10EZHJ 18kQ(183) 


R3 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZHJ 470 kQ (474) 


R4 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R5 


7030000570 


Resistor 


MCR10EZHJ 39 kQ (393) 


R6 


7030000540 


Resistor 


MCR10EZHJ 22kQ(223) 


R7 


7030000970 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 MQ (225) 


R8 


7030001560 


Resistor 


MCR10EZHJ1.5MQ(155) 


R9 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZHJ470 kQ (474) 


RIO 


7030000970 


Resistor 


MCR10EZHJ2.2MQ(225) 


R11 


7030000380 


Resistor 


MCR10EZHJ 1kQ(102) 


R12 


7030000540 


Resistor 


MCR10EZHJ 22kQ(223) 


Cl 


4030004720 


Ceramic 


C2012 JB 1H 102K- T-A 


C3 


4550002720 


Tantalum 


TESVD2 0J476M-12 L 


C4 


4030004630 


Ceramic 


C2012SL1H 151J-T-A 


EP1 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 


EP2 


0910023583 


P.C. Board 


B 2268C (MS’A) 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


C276 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C277 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C278 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C280 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C281 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C282 


4550002880 


Tantalum 


DN1V0R1K 


C283 


4510003080 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS (5X11) 


C284 


4510003980 


Electrolytic 


10 MV 100 HWS (5X11) 


C285 


4510003910 


Electrolytic 


18 MV 47 HW 


C286 


4510003910 


Electrolytic 


16 MV 47 HW 


C287 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C288 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C289 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C290 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C292 


4510003860 


Electrolytic 


50 MV 3R3 SW 


C293 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C294 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C295 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C296 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X104M 


C297 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C298 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C299 


4040000100 


Barrier Layer 


UAT 05X 103K 


C300 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT08X473M 


C301 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT08X 473M 


C302 


4020000330 


Cylinder 


UP125 SL180J 


C303 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 104Z 12V 


C304 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT 05X 103K 


C305 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT 08X 473M 


C306 


4010004870 


Ceramic 


DD304 F473Z 25V 


C307 


4010000160 


Ceramic 


DD104SL180J 50V 


C308 


4010004870 


Ceramic 


DD304F473Z25V 


C309 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X 472K 


C310 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X 472K 


C311 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C312 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT 05X472K 


C313 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K 50V 


C314 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K 50V 


C315 


4010000340 


Ceramic 


DD105SL121J50V 


C316 


4010000040 


Ceramic 


DD104SL020C 50V 


C317 


4010000180 


Ceramic 


DD104 SL 220J 50V 


C318 


4510003800 


Electrolytic 


25 MV 4R7 SW 


C319 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B 472K 50V 


C320 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 06X 104M 


C321 


4010000060 


Ceramic 


DD104SL040C 50V 


C322 


4010000060 


Ceramic 


DD104 SL 040C 50V 


C323 


4010000050 


Ceramic 


DD104SL030C 50V 


C324 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C325 


4040000150 


Barrier Layer 


UAT05X472K 


C326 


4040000090 


Barrier Layer 


UAT 04X 152K 


C327 


4550000350 


Tantalum 


DN 1V010M 


C328 


4550000350 


Tantalum 


DN 1V010M 


C329 


4510003910 


Electrolytic 


16 MV 47 HW 


C330 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT05X 103K 


C331 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT05X103K 


C332 


4550000410 


Tantalum 


DN1V4R7M 


C333 


4510003790 


Electrolytic 


16 MV 10 SW 


C334 


4010000210 


Ceramic 


DD104SL 300J50V 


C335 


4010000900 


Ceramic 


DD107 CH 680 J 50V 


C336 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C337 


4010000500 


Ceramic 


DD104B102K50V 


C338 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C339 


4010000500 


Ceramic 


DD104 B 102K 50V 


C340 


4010000070 


Ceramic 


DD104SL050C 50V 


EP1 


0910023875 


P.C. Board 


B 2275E (MAIN) 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1110000960 


1C 


NJM4558M(T1) 


R1 


7030000600 


Resistor 


MCR10EZHJ 68 kQ (683) 


R2 


7030000600 


Resistor 


MCR10EZHJ 68 kQ (683) 


R3 


7030000600 


Resistor 


MCR10EZHJ 68 kQ (683) 


R4 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R5 


7030000420 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 kQ (222) 


R6 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZHJ 470 kQ (474) 


R7 


7030000380 


Resistor 


MCR10EZHJ 1kQ(102) 


R8 


7030000380 


Resistor 


MCR10EZHJ 1 kQ (102) 


R9 


7030000530 


Resistor 


MCR10EZHJ 18kQ(183) 


RIO 


7030000380 


Resistor 


MCR10EZHJ 1kQ(102) 


R11 


7030000380 


Resistor 


MCRlOEZHJl.2kQ(122) 


Cl 


4030004620 


Ceramic 


C2012SL1H 121J-T-A 


C2 


4030004730 


Ceramic 


C2012 JB 1H222K-T-A 


C3 


4030004720 


Ceramic 


C2012 JB 1H 102K-T A 


C4 


4030004730 


Ceramic 


C2012 JB 1H222K-T-A 


EP1 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 


EP2 


0910023593 


P.C. Board 


B 2269C (MS-B) 



[MS-C UNIT] 



[MS-E UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1110000960 


1C 


NJM4558M(T1) 


D1 


1790000590 


Diode 


MAIIOfrW) 


R1 


7030000340 


Resistor 


MCR10EZHJ470 0(471) 


R2 


7030000970 


Resistor 


MCR10EZHJ2.2MQ(225) 


R3 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZHJ 470 kQ (474) 


R4 


7030000460 


Resistor 


MCR10EZHJ4.7 kO (472) 


R5 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R7 


7030000740 


Resistor 


MCR10EZHJ 1 MO (105) 


R8 


7030000970 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 MO (225) 


R9 


7030000740 


Resistor 


MCR10EZHJ 1 MO (105) 


Cl 


4030004720 


Ceramic 


C2012JB1H102K-T-A 


C2 


4030004760 


Ceramic 


C2012JF1E104Z-T-A 


C3 


4030004740 


Ceramic 


C2012 JB1H472K-T-A 


C4 


4030004720 


Ceramic 


C2012JB1H102K-T-A 


C5 


4030004420 


Ceramic 


C2012SL1H050C- T-A 


EPl 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 


EP2 


0910023603 


P.C. Board 


B 2270C (MS-C) 



[MS-D UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1110000960 


1C 


NJM4558M(T1) 


D1 


1790000590 


Diode 


MA110(TW) 


R5 


7030000540 


Resistor 


MCR10EZHJ 22 kQ (223) 


R6 


7030000740 


Resistor 


MCR10EZHJ 1MQ(105) 


R7 


7030000740 


Resistor 


MCR10EZHJ 1MQ(105) 


R8 


7030000740 


Resistor 


MCR10EZHJ 1MQ(105) 


R9 


7030000740 


Resistor 


MCR10EZHJ 1MQ(105) 


C3 


4030004720 


Ceramic 


C2012 JB 1H 102K-T-A 


EPl 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 


EP2 


0910023613 


P.C. Board 


B2271C (MS-D) 



[MS-E UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1110000960 


1C 


NJM4558M(T1) 


R2 


7030000970 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 M 0(225) 


R3 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10k0(103) 


R4 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R5 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kO(103) 


R6 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R7 


7030000620 


Resistor 


MCR10EZHJ100 kQ (104) 


R8 


7030000620 


Resistor 


MCR10EZHJ100 kQ(104) 


R9 


7030000970 


Resistor 


MCR10EZHJ2.2MQ(225) 


RIO 


7030000970 


Resistor 


MCR10EZHJ2.2MQ(225) 


R11 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R14 


7030000970 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 MQ (225) 


Cl 


4030004720 


Ceramic 


C2012 JB 1H 102K-T-A 


C2 


4030003320 


Ceramic 


GRM40 F 333Z 50PT 


C3 


4030003320 


Ceramic 


GRM40 F 333Z 50PT 


C4 


4030004760 


Ceramic 


C2012 JF IE 104Z- T-A 


C5 


4030003590 


Ceramic 


GRM40B152K 50PT 


C6 


4030003590 


Ceramic 


GRM40B152K 50PT 


C7 


4030003590 


Ceramic 


GRM40 B 152K 50PT 


C8 


4030004760 


Ceramic 


C2012 JF IE 104Z-T-A 


EPl 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 


EP2 


0910023624 


P.C. Board 


B 2272D (MS-E) 



[MS-F UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1130001910 


iC 


4PD4011BG-T1 


IC2 


1130001250 


iC 


UPD4066BG-T1 


D1 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


D2 


1790000590 


Diode 


MAIlOfTW) 


D3 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


D4 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


R1 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47 kQ (473) 


R2 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47 kQ (473) 


R3 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47kQ(473) 


R4 


7030000420 


Resistor 


MCR10EZHJ2.2 kQ (222) 


R6 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47kQ(473) 


R7 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47 kQ (473) 


R8 


7030000460 


Resistor 


MCR10EZHJ4.7 kQ (472) 


R9 


7030000460 


Resistor 


MCR10EZHJ4.7 kQ (472) 


EPl 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 


EP2 


0910023634 


P.C. Board 


B 2273D (MS-F) 



[MS-G UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1130001910 


IC 


UPD4011BG-T1 


Q1 


1530000160 


Transistor 


2SC2712-Y fTE85RT EM) 


Q2 


1530000160 


Transistor 


2SC2712-Y(TE85RTEM) 


Q3 


1590000400 


©Transistor FETUN21 14fTW) 


Q4 


1540000250 


Trans'rstor 


2SD999-T2 CK 


D1 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


D2 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


D3 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


D4 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


D5 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


D6 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


D7 


1790000590 


Diode 


MAllOfTW) 


R1 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 



[MS-G UNIT] 



[MS-1 UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R2 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R3 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZHJ 470 kQ (474) 


R4 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZH3 470 kQ (474) 


R5 


7030000380 


Resistor 


MCR10EZHJ 1kQ(102) 


R8 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ 10kQ(103) 


R7 


7030000500 


Resistor 


MCR10EZHJ I0k0(103) 


Cl 


4030003340 


Ceramic 


GRM40B332K50PT 


C2 


4030003360 


Ceramic 


GRM40F473Z50PT 


EP1 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 


EP2 


0810023644 


P.C. Board 


B2274D (MS-G) 



[MS-H UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1110000960 


1C 


NJM4558M(T1) 


D1 


1790000590 


Diode 


MA110(TW) 


D2 


1780000590 


Diode 


MA110(TW) 


R1 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZHJ 470 kQ (474) 


R2 


7510000220 


Thennistor 


DTN-T203$332LS(T) 


R3 


7030000560 


Resistor 


MCR10E2HJ 33 kQ (333) 


R4 


7030000560 


Resistor 


MCR10EZHJ 33kQ(333) 


R5 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47 kQ (473) 


R6 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47 kQ (473) 


R7 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZHJ 470 kQ (474) 


R8 


7510000220 


Thermistor 


DTN-T203S332LSC11 


R9 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 33 kQ (333) 


RIO 


7030000560 


Resistor 


MCR10EZHJ 33kQ{333) 


R11 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47 kQ (473) 


R12 


7030000580 


Resistor 


MCR10EZHJ 47 kQ (473) 


Cl 


4030004720 


Ceramic 


C2012 JB1H 102K-T-A 


C2 


4030004720 


Ceramic 


C2012 JB 1H 102K-T-A 


EPI 


0910024722 


P.C. Board 


B2366B (MS-H) 


EP2 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 



[MS-1 UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


IC1 


1110000960 


1C 


NJM4558M(T1) 


Q1 


1530000160 


Transistor 


2SC2712-Y (TE85RT EM) 


D1 


1790000590 


Diode 


MAIlOfTW) 


D2 


1790000450 


Diode 


MA862(TX) 


D3 


1790000590 


Diode 


MAIlOfTW) 


D4 


1790000490 


Diode 


HSM88AS-TR 


R1 


7030000560 


Resistor 


MCR10EZHJ 33 kQ (333) 


R2 


7030000530 


Resistor 


MCR10EZHJ 18kQ(183) 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R3 


7030000700 


Resistor 


MCR10EZHJ470 kQ (474) 


R4 


7030000500 


Resistor 


MCRIOEZHJ 10kQ(103) 


R5 


7030000570 


Resistor 


MCR10EZHJ 39 kQ (393) 


R6 


7030000540 


Resistor 


MCRIOEZHJ 22 kQ (223) 


R7 


7030000970 


Resistor 


MCRIOEZHJ 2.2 MQ (225) 


R8 


7030001560 


Resistor 


MCRIOEZHJ 1.5 MQ (155) 


R9 


7030000700 


Resistor 


MCRIOEZHJ 470 kQ (474) 


RIO 


7030000970 


Resistor 


MCRIOEZHJ 2.2 MQ (225) 


R11 


7030000380 


Resistor 


MCRIOEZHJ 1 kQ (102) 


R12 


7030000540 


Resistor 


MCRIOEZHJ 22 kQ (223) 


Cl 


4030004720 


Ceramic 


C2012 JB 1H 102K-T-A 


C3 


4550002720 


Tantalum 


TESVD2 0J478M-12 L 


C4 


4030004630 


Ceramic 


C2012SL 1H 151J-T-A 


EPI 


6910002720 


Lead Frame 


HFB2.54-0.9-8 (N ) 


EP2 


0910023583 


P.C. Board 


B 2268C (M$-i) 



[FRONT UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


Si 


2230000120 


Switch 


SDDSA3159A [POWER] 


S2 


2260000310 


Switch 


M-2012J 








[TRANSMIT/RECEIVE] 


$3 


7600000110 


Switch 


SW-110 (E C24B50B00190) 








(RIT(SUB DIAL)! 


EP2 


6910003560 


Lead Frame 


JSM501 1-01-020 


EP12 


6910000630 


Bead core 


FSOH070RN 


EP13 


6910000630 


Bead core 


FSOH070RN 



[SW(A) UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


Q1 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


R1 


7010001120 


Resistor 


R25XJ 560 Q 


R2 


7010001120 


Resistor 


R25XJ 580 Q 


DS1 


5040001450 


LED 


SLB-25VR 5F 


DS2 


5040001440 


LED 


SL8-25YY 3F 


SI 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05KrrONE(1)l 


S2 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K (DUP(2)) 


S3 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [CHECK(3)] 


$4 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K IP-BEEPC4)] 


S5 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [T-SQL(5)] 


$6 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [SET(6)1 


S7 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [PAGER(7)1 


S8 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [C-SQL(8)] 


S9 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K (PITCH(9)) 


S10 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K[MHz(*)| 


S11 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [kHz(0)l 


S12 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [BAND(ENT)) 


S13 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K[M/S] 


S14 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05KISUBI 


S15 


2230000810 


Switch 


ESB-64801 [CLICK] 


S16 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [FUNCTION] 



[SW(A) UNIT] 



[SW(B) UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


S17 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [SPLIT] 


S18 


2230000820 


Switch 


EVQ QS2 05K [A/B] 


S19 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [A=B] 


S20 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [CALL-1] 


S21 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [CALL-2] 


S22 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [RIT(RIT-CL)] 


S23 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [MEMO(ENT)] 


S24 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [MW(M-CL)] 


S25 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K 
[M— VFO(SKIP)l 


S26 


2230000810 


Switch 


ESB-84801 [NOTCH] 


EP1 


0910023944 


P.C. Board 


B 2314D (SW(A)) 



[SW(B) UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


IC1 


1130003900 


1C 


GD4066B 


IC2 


1110002020 


1C 


TA7805S 


Q4 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q5 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


Q6 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q7 


1510000080 


Transistor 


2SA1048-GR 


Q8 


1530000591 


Transistor 


2SC2785 EL 


Q10 


1590000340 


Transistor 


RN1202 


D1 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D2 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D3 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D5 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D6 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D7 


1710000160 


Diode 


1SS133 


LI 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


L2 


6910000670 


Coil 


BT01RN1-A61-001 


R1 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R2 


7010003620 


Resistor 


ELR20J 47 kQ 


R3 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 


R4 


7010003440 


Resistor 


ELR20J 2.2 kQ 


R13 


7210001760 


Variable Resistor EVU-FLAEA4B1 6 (1MB) 
[DELAY] 


R14 


7210001750 


Variable Resistor EVU-FLAEA4B1 3 (1KB) 
[LEVEL] 


R15 


7210001770 


Variable Resistor EVU-FLAEA4C55 (500 KC) 
[KEY SPEED] 


R17 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R18 


7010003480 


Resistor 


ELR20J 4.7 kQ 


R19 


7010003490 


Resistor 


ELR20J 5.6 kQ 


R20 


7010003590 


Resistor 


ELR20J 27 kQ 


R21 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R22 


7010003340 


Resistor 


ELR20J 330 Q 


R23 


7010003520 


Resistor 


ELR20J 8.2 kQ 


R24 


7010003320 


Resistor 


ELR20J 220 Q 


R26 


7010003560 


Resistor 


ELR20J 18 kQ 


R27 


7010003780 


Resistor 


ELR20J 1 MQ 


R28 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R29 


7010003700 


Resistor 


ELR20J 220 kQ 


R30 


7010001110 


Resistor 


R25XJ 470 Q 


R32 


7310001070 


Trimmer 


RV-174 

(RH06 52CN2J04B)331 


R33 


7010003510 


Resistor 


ELR20J 6.8 kQ 


R39 


7010003520 


Resistor 


ELR20J 8.2 kQ 


R40 


7010003660 


Resistor 


ELR20J 100 kQ 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


R41 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


R42 


7210001880 


Variable Resistor EVU-FLAEA4C 13 (1KC) 
(SIDE TONE] 


Cl 


4010000520 


Ceramic 


DD108B472K50V 


C2 


4510003880 


Electrolytic 


10 MV 47 HW 


C3 


4310000060 


Mylar 


F2D 50V 223K 


C4 


4310000060 


Mylar 


F2D 50V 223 K 


C5 


4310000060 


Mylar 


F2D 50V 223K 


C6 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F 1042 12V 


C7 


4550000340 


Tantalum 


DN 1C 100M 


C8 


4510003840 


Electrolytic 


50 MV 1 SW 


C9 


4550000350 


Tantalum 


DN 1V010M 


CIO 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C11 


4530000270 


Capacitor Array 


B8XC0114-32N 


C12 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE08X104M 


C13 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


C14 


4040000240 


Barrier Layer 


UAT 08X 333M 


C15 


4040000190 


Barrier Layer 


UAT 05X 103K 


C16 


4550000340 


Tantalum 


DN 1C 100M 


C17 


4010004840 


Ceramic 


DD305 F104Z12V 


C18 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 1 04M 


DS1 


5080000060 


LED 


BQ044-32582A 


ME1 


5510000350 


Meter 


ME-27 [MULTI-FUNCTION] 


S3 


2230000810 


Switch 


ESB-64801 [PREAMP] 


S4 


2230000810 


Switch 


ESB-64801 [SP SEPARATE] 


S5 


2230000800 


Switch 


SW-112 (SPPH2) [BK-IN] 


S6 


2230000800 


Switch 


SW-112(SPPH2) [COMP] 


S7 


2230000810 


Switch 


ESB-64801 [AGO] 


S8 


2230000800 


Switch 


SW-112 (SPPH2) 
[ELECK-KEY] 


S9 


2230000810 


Switch 


ESB-64801 [NB] 


S10 


2230000810 


Switch 


ESB-64801 [GENE ATT] 


S11 


2230000800 


Switch 


SW-112 (SPPH2) [LOCK] 


S12 


2230000810 


Switch 


ESB-64801 [S-RF/C-ALC] 


S13 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [MODE*SELL] 


S14 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K 
[MULTI-BAND] 


S15 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K 
[MAIN(SCAN)] 


S16 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [SUB{SCAN)] 


S17 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K[FM(FM)] 


S18 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [SSB(FM*W)] 


S19 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K[CW/N(AM)] 


S20 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [GENE] 


S21 


2230000820 


Switch 


EVQ-QS2 05K [SPEECH] 


EP1 


0910023974 


P.C. Board 


B 2304D (SW(B)) 



[SATE UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


D1 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D2 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D3 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


D4 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D5 


1710000160 


Diode 


1SS133 


D6 


1710000160 


Diode 


1 SSI 33 


SI 


2210000170 


Switch 


SRBU16003A [SATELLITE] 


EP1 


0910024083 


P.C. Board 


B 2306C (SATE) 



INOTCH UNIT] 



[MIC UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


R1 


7210001780 


Variable ResistorRV-ie6(RK097111) 10KB 
[NOTCH] 


R2 


7010003400 


Resistor 


ELR20J 1 kQ 


EPl 


0910023923 


P.C. Board 


B 2309C (NOTCH) 



[MEMO UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


EPl 


0910006331 


P.C. Board B 792A (MIC) 



[VR UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 




Q4 

Q5 


1590000340 

1590000310 








Q6 


1590000350 


SI 


2260001230 


Switch 


SW-111 [MEMO-CH] 




Q7 


1590000370 












Q8 


1530000591 












Q9 


1530000591 


EPl 


0910023913 


P.C. Board 


B 2308C (MEMO) 




Q10 


1530000591 












Q11 


1530000591 












D1 


1710000580 












D2 


1710000580 












D4 


1710000160 










LI 


6180000960 


[PHONE UNIT] 










REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 




R1 


7210001790 


R1 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 








R2 


7010003280 


Resistor 


ELR20J 100 Q 




R2 


7210001790 


EPl 


0910024073 


P.C. Board 


B 2305C (PHONE) 




R3 

R4 

R5 


7210001800 

7210001810 

7010004190 


















R6 


7010003480 










R7 


7010003660 


[SENSOR UNIT] 






R8 


7010004030 










Da 




REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 




RIO 


7010003580 








R11 


7010003400 


Q1 


1170000140 


Transistor 


iS-486 




R12 


7010003530 


Q2 


1170000140 


Transistor 


IS-486 




R13 


7010003420 


Q3 


1170000140 


Transistor 


IS-486 




R14 


7010003390 












R15 


7010003440 












R17 


7010003480 


R1 


7030000420 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 kQ (222) 




R19 


7010004410 


R2 


7030000420 


Resistor 


MCR10EZHJ 2.2 kQ (222) 




R20 


7010004270 












R21 


7010004320 












R22 


7010004190 


Cl 


4030001140 


Ceramic 


GRM40 F 103Z 50PT 




R23 


7010004320 


C2 


4030001140 


Ceramic 


GRM40 F 103Z 50PT 




R24 


7010003360 


C3 


4030001140 


Ceramic 


GRM40 F 103Z 50PT 




R25 


7010003360 


C4 


4030001140 


Ceramic 


GRM40F103Z 50PT 




R26 


7010004320 












R27 


7010004490 












R28 


7010003400 


DS1 


1170000150 


LED 


GL-480 




R29 


7010003400 


DS2 


1170000150 


LED 


GL-480 




R30 


7010003660 


DS3 


1170000150 


LED 


GL-480 




R31 


7010003400 












R32 


7010003400 


EPl 


0910022873 


P.C. Board 


B 22 IOC (SENSOR) 




R33 


7010004250 












Cl 


4040000150 












C2 


4510001730 












C3 


4510004160 



REF. 

NO. 



Q1 

Q2 

Q3 



ORDER 

NO. 



1530000940 

1530000591 

1590000340 



DESCRIPTION 



Transistor 
Transistor 
Transistor 
T ransistor 
FET 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 



Diode 

Diode 

Diode 



Coil 



Variable 



Variable 



Variable 



Variable 



Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 



Barrier Layer 

Electrolytic 

Electrolytic 



2SC1571G 
2SC2785 EL 
RN1202 
RN1202 
2SJ105-GR 
RN1204 
RN2204 
2SC2785 EL 
2SC2785 EL 
2SC2785 EL 
2SC2785 EL 



1SS265 

1SS265 

1SS133 



LAL03NA 102K 



Resistor RV-1 63(RK1 242320) 
10KBX2/10KC 
[AF/SQL(MAIN)J 
Resistor RV-1 63(RK1 242320) 
10KBX2/10KC 
[AF/SQL(SUB)1 
Resistor RV-1 64(RK1 242320) 
10KB/1KB/10KC 
[TONE/RF] 

Resistor RV-1 65(RK1 2422 1 ) 
10KBX2 
[MIC/RF PWR] 

R20J 1 kQ 
ELR20J 4.7 kQ 
ELR20J 100 kQ 
R20J 47 Q 
R20J 1 kQ 
ELR20J 22 kQ 
ELR20J 1 kQ 
ELR20J 10 kQ 
ELR20J 1.5 kQ 
ELR20J 820 Q 
ELR20J 2.2 kQ 
ELR20J 4.7 kQ 
R20J 47 kQ 



R20J 

R20J 

R20J 

R20J 



4.7 kQ 
10 kQ 
1 kQ 
10 kQ 
ELR20J 470 Q 
ELR20J 470 Q 
R20J 10 kQ 
R20J 220 kQ 
ELR20J 1 kQ 
ELR20J 1 kQ 
ELR20J 100 kQ 
ELR20J 1 kQ 
ELR20J 1 kQ 
R20J 3.3 kQ 



UAT 05X 472K 
50 RBP 0.47 M F 
10 MV 220 HW 



[VR UNIT] 



[SW*REG UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DE8CRIPTK>N 


C4 


4040000250 


Barrier Layer 


UAT08X 473M 


C5 


4510003880 


Electrolytic 


10 MV 47 HW 


C8 


4510(K)3940 


Electrolytic 


25MV4R7HW 


C7 


4510003940 


Electrolyttc 


25 MV 4R7 HW 


08 


4510003800 


Electrol^lc 


25 MV 4R7 SW 


Ctl 


4510003940 


Electrolytic 


25 MV 4R7 HW 


C12 


4510003890 


Electrolytic 


16 MV 10 HW 


013 


4510004180 


Electrolytic 


10 MV 220 HW 


015 


4510003890 


Electfotyllc 


18 MV 10 HW 


CIS 


4510004180 


Electrolytic 


10 MV 220 HW 


017 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


018 


4040000260 


Barrier Layer 


UZE 08X 104M 


SI 


2220000420 


Switch 


ESD11H120 


EP1 


0910024004 


RC. Board 


B2307D (VR) 



[LEO UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTION 


Q1 


1590000350 


Transistor 


RN1204 


D1 


1710000180 


Diode 


1SS133 


D2 


1710000180 


Diode 


1SS133 


R1 


7010003420 


Resistor 


ELR20J1.5kO 


R2 


7010004160 


Resistor 


R20J 560 Q 


R3 


7010004180 


Resistor 


R20J 560 Q 


R4 


7010004210 


Resistor 


R204 1.5 kO 


R5 


7010003530 


Resistor 


ELR20J 10 kD 


R8 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


R7 


7010004320 . 


Resistor 


R20J 10 kO 


R8 


7010003550 


Resistor 


ELR20J 15 kQ 


R9 


7010004170 


Resistor 


R20J 680 Q 


RIO 


7010004130 


Resistor 


R20J 330 Q 


DS1 


5040001430 


LED 


SLB-25VR 3F 


DS2 


5040001460 


LED 


SLB>25MQ 3F 


DS3 


5040001460 


LED 


SLB-25MG 3F 


DS4 


5040001430 


LED 


SLB-25VR3F 


DS5 


5040001420 


LED 


SPB-25MVW F 


EPl 


0910024571 


RC. Board 


B 2345A (LED) 



[CONT UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 


DESCRIPTIC»4 


LI 


8140001220 


Coil 


LR147 


C38 

C39 


4010004440 

4010004440 


Ceramic 

Ceramic 


DE7090B102KVA1 -KC 
DE7090B102KVA1 -KC 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


ICl 


1710000320 


Photo Interrupter N1 10 


IC2 


1110000190 


iC 


UPC1042C 


Q1 


1510000050 


Transistor 


2SA1015-Y 


Q2 


1530002180 


Transistor 


2SC3162 


Q3 


1530002160 


Transistor 


2SC3162 


Q4 


1530000750 


Transbtor 


2SC2307 


Q5 


1530000750 


Transistor 


2SC2307 


D1 


1790000190 


Diode 


KBPC806 


D2 


1710000350 


Diode 


1 N4002 


D3 


1710000350 


Diode 


1N4002 


D4 


1710000690 


Diode 


FML-32S 


D5 


1710000690 


Diode 


FML-32S 


L2 


6140000460 


Coil 


LR-66 


L3 


8140000470 


Coil 


LR-67 


L4 


6180000280 


Coil 


LB4-102J 


L5 


6140000450 


Coil 


LR-85A 


L6 


5920000080 


Coil 


TC-2A 


L8 


5920000120 


Coil 


TI-5 


R1 


7010004800 


Resistor 


R50XJ 68 kQ 


R2 


7010004800 


Resistor 


R50XJ 68 kQ 


R3 


7010004810 


Resistor 


R50XJ 150 kQ 


R4 


7010001380 


Resistor 


R25XJ 68 kQ 


R5 


7100000120 


Resistor 


SRW2P 3Q(3R0) 


R6 


7010000190 


Resistor 


ELR25J 33 Q 


R7 


7010001210 


Resistor 


R25XJ 3.3 kQ 


R9 


7010000500 


Resistor 


ELR254 10 kQ 


RIO 


7010000450 


Resistor 


ELR25J 4.7 kQ 


R11 


7010000330 


Resistor 


ELR25J 470 Q 


R12 


7010004800 


Resistor 


R50XJ 68 kQ 


R13 


7010004800 


Resistor 


R50XJ 68 kQ 


R14 


7310000970 


Trimmer 


EVN5ACA00B14 (103) 


R15 


7010000520 


Resistor 


ELR25J 15 kQ 


Rt6 


7010000450 


Reststof 


ELR25J 4.7 kQ 


R17 


7010000450 


Resistor 


ELR25J4.7 kQ 


R18 


7010000450 


Resistor 


ELR25J 4.7 kQ 


R19 


7310000990 


Trimmer 


EVN5AC A00BQ4 (473) 


R20 


7010000500 


Resistor 


ELR25J 10 kQ 


R21 


7010000480 


Resistor 


ELR25J 6,8 kQ 


R22 


7010000440 


Resistor 


ELR25J 3.9 kQ 


R23 


7010000670 


Resistor 


ELR25J 220 kQ 


R24 


7010000500 


Resistor 


ELR25J 10 kQ 


R25 


7010000330 


Resistor 


ELR25J 470 Q 


R26 


8930003890 


Resistor 


PX306 


R27 


7010000520 


Resistor 


ELR25J 15 kQ 


R28 


7010000090 


Resistor 


ELR25J 4.7 Q 


R29 


7010000090 


Resistor 


ELR25d 4.7 Q 


R30 


7010000870 


Resistor 


R25XJ 4.7 Q 


R3t 


7010000870 


Resistor 


R25XJ 4.7 Q 


R32 


7010000950 


Res^tor 


R25XJ 22 Q 


R33 


7010000950 


Resistor 


R25XJ 22 Q 


R34 


7080000100 


Resistor 


RSF3B 100 QJ 


R35 


7070000280 


Resistor 


CRH200 R-02J 22 Q (220) 


R36 


7070000240 


Resistor 


CRH100X R-02J 3.8 Q (3R9) 


R37 


7540000030 


Absorber 


ERZC07DK431 


Cl 


4010004240 


Cemmic 


DE7100 F 222M VA1 -KC 


C2 


4010004240 


Ceramic 


DE7100F222M VA1 -KC 


C3 


4010004130 


Ceramic 


DD09 B222K500V 


C4 


4010004130 


Ceramic 


DD09 B 222K 500V 


C5 


4010004130 


Ceramic 


DD09 B 222K 500V 


C8 


4010004130 


Ceramic 


DD09 B 222K 500V 


C7 


4510000350 


Electrolytic 


CS042DRT681 
(HPF2 00 680 pF) 


C8 


4510000350 


Electrolytic 


CS042DRT881 
(HPF2 00 680 p F) 


C9 


4510002780 


Etectrolytfc 


less 10 pF 


CIO 


4010000530 


Ceramic 


DD112 B 103K50V 


C11 


4010000530 


Ceramic 


00112B 103K 50V 


C12 


4510002900 


Electrolytic 


25 SS470 pF 






[SW'REG UNIT] 



REF. 

NO. 


ORDER 

NO. 




DESCRIPTION 


C13 


4030001210 


Ceramic 


C5650 Y5V 1H 684Z 


C14 


4510000570 


Electrolytic 


16 MS 2200 \if 


CIS 


4010004440 


Ceramic 


DE7090 B 102KVA1 -KC 


C16 


4010004440 


Ceramic 


DE7090 B 102K VA1 KC 


C17 


4010004210 


Ceramic 


DD63 YZ 203Z 500V 


CIS 


4510000080 


Electrolytic 


250 RHJ33 uF 


C19 


4510000080 


Electrolytic 


250RHJ33 uF 


C20 


4010004240 


Ceramic 


DE7100F222MVA1 -KC 


C21 


4010000520 


Ceramic 


DD108 B472K50V 


C22 


4310000010 


Mylar 


F2D 50V 102K 


C23 


4510003050 


Electrolytic 


TMG 2G 335K 
(DC400V3.3 \if) 


C24 


4010004130 


Ceramic 


DD09 B 222K 500V 


C25 


4010004130 


Ceramic 


0D09 B 222K 500V 


C26 


4010004130 


Ceramic 


DD09 B 222K 500V 


C27 


4010004470 


Ceramic 


DD12 B472K500V 


C28 


4010004210 


Ceramic 


DD63 YZ 203Z 500V 


C29 


4010000410 


Ceramic 


DD107SL331J50V 


C30 


4510000090 


Electrolytic 


ECEA16Z470 


C31 


4510000090 


Electrolytic 


ECEA16Z470 


C32 


4510000090 


Electrolytic 


ECEA16Z470 


C33 


4510000090 


Electrolytic 


ECEA16Z470 


C34 


4510002840 


Electrolytic 


25 SS 10 ^F 


C35 


4010004650 


Ceramic 


DD410SR224M 12V 


C38 


4010004650 


Ceramic 


DD410SR224M 12V 


C37 


4310000060 


Mylar 


F2D 50V 223K 


RL1 


6330000200 


Relay 


VS-12TBN-E 



3 — 32 



SECTION 4 



ADJUSTMENT PROCEDURES 






4-1 PREPARATION BEFORE SERVICING 

■ REQUIRED TEST EQUIPMENT 



EQUIPMENT 


GRADE AND RANGE 


EQUIPMENT 


GRADE AND RANGE 


DC power supply 


Output voltage 
Current capacity 


13.8 V DC 
20 A or more 


DC voltmeter 


Input imp^ance : 50 kQ/DC or better 


AC milli-voltmeter 


Measuring range : 1 0 mV~1 0 V 


RF power meter 


Measuring range 
Frequency range 
Impedance 
SWR 


1-60 W 
0.1-500 MHz 
50 Q 

Less than 1 .2 : 1 


External speaker 


Impedance :8Q 


Ammeter 


Measuring range : 1 A and 20 A 


Frequency counter 


Frequency range 
Frequency accuracy 
Sensitivity 


0.1-470 MHz 
± 1 ppm or better 
100 mV or better 


Audio generator (AG) 


Frequency range : 300-3000Hz 
Output level : 1 -500 mV 


RF voltmeter 


Frequency range 
Measuring range 


0.1-470 MHz 
0.01-10 V 


Attenuator 


Power attenuation : 40 or 50 dB 
Capacity : 60 W or more 


Standard signal 
generator (SSG) 


Frequency range 
Output level 


0.1-470 MHz 
-127- -17 dBm 
(0.1 pV-32 mV) 


Spectrum analyzer 


Frequency minimum: At least 1000 MHz 
Spectrum bandwidth: ±100 kHz or more 


Oscilloscope 


Frequency range : DC-20 MHz 
Measuring range : 0.01 -10 V 


FM deviation meter 


Frequency minimum: 470 MHz 
Measuring range : 0-1 0 kHz 



CW : clockwise CCW : counterclockwise CP : check point 



■ CONNECTION 




4 — 1 





4-2 PLL-A ADJUSTMENT 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 

POINT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


REFERENCE 

FRE- 

QUENCY 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : USB 

• Receiving 


osc 


Connect the fre- 
quency counter to J3, 
J4 or J5. 


30.2 MHz 


OSC(B) 


C7 


TRIPLER 

OUTPUT 


1 


♦ Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : USB 


PLL-A 


Connect the RF volt- 
meter to R80. 


Maximum level 
(Approx. 141 mVrms) 


PLL-A 


L24, L25 


DDS CLOCK 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : USB 


DDS 


Connect the fre- 
quency counter to 
1C4, pin 1 1 or ICS, pin 
11. 


5.24288 MHz 


DDS 


Cl 


LPL LOCK 
VOLTAGE 


1 


♦ Displayed frequency: 144.0500 MHz 

♦ Mode : FM 


PLL-A 


Connect the DC volt- 
meter to R91. 


1.0 V 


PLL-A 


C121 


2 


« Displayed frequency: 144.0490 MHz 
• Mode : FM 


Approx. 1 .2 V 


Verify 


LPLVCO 

OUTPUT 

LEVEL 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : FM 


PLL-A 


Connect the RF volt- 
meter to R106. 


Approx. 0.18 Vrms 


PLL-A 


L31 


HPL LOCK 
VOLTAGE 


1 


• Displayed frequency: 146.0000 MHz 

• Mode : FM 


PLL-A 


Connect the DC volt- 
meter to R46. 


3.0 V 


PLL-A 


L51 


2 


♦ Displayed frequency: 136.0000 MHz 

• Mode : FM 


Approx. 2.0 V 


Verify 


3 


• Display^ fr^uency: 174.0000 MHz 

♦ Mode : FM 


Approx. 8.5 V 


Verify 


HPLVCO 

OUTPUT 

LEVEL 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : FM 


PLL-A 


Terminate PI to a 
ground with a 50 Q 
resistor. 

Connect the RF volt- 
meter to PI . 


More than 0 dBm 


PLL-A 


L6 


2 


After adjustment, remove the resistor from Pi and re-plug PI . 



4 — 2 



OSC UNIT 



OSC UNJT 



C7 Reference 

frequency 
adjustmerit 
{under the hole) 





J3, J4, J5 
Reference 
frequency CP 



PLL-A UNIT 




L24 

L25 

R30 



Tripler output adjustnnerit 



Tripler output CP 



'C1 DDS clock adjustment 

IC4* pin 11 or ICS, pin 11 

DOS clock CP 



R91 LPL took voltage CP 

Cl 21 LPL lock voltage adjustment 



L31 LPL VCO output level adjustment — 
R106 LPL VCO output level CP 



R46 HPL lock voltage CP 

L51 HPL lock voltage adjustment 



P1 HPL VCO output level CP 

L6 HPL VCO ouiput level adjustment 





4-3 PLL-B ADJUSTMENT 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


DDS CLOCK 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 
« Mode : USB 


DDS 


Connect the fre- 
quency counter to IC4 
pin 1 1 or ICS pin 1 1 . 


5.24288 MHz 


DDS 


Cl 


2ND LO FRE- 
QUENCY 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

# Mode : USB 


PLL-B 


Terminate P3 to a 
ground with a 50 0 
resistor. 

Connect the RF volt- 
meter to P3. 


More than - 1 0 dBm 


PLL-B 


L4. L5 


2 


After adjustment, remove the resistor from P3 and replug P3. 


LPL LOCK 
VOLTAGE 


1 


• Displayed frequency: 430.0500 MHz 

• Mode : FM 


PLL-B 


Connect the DC volt- 
meter to R62. 


1.0 V 


PLL-B 


C121 


2 


• Displayed frequency: 430.0490 MHz 

• Mode : FM 


Approx. 1,15 V 


Verify 


3 


Connect the oscil- 
loscope to R76. 


Maximum level 


L25, L24 


HPL LOCK 
VOLTAGE 


1 


• Displayed frequency: 430.0000 MHz 

• Mode : FM 


PLL-B 


Connect the DC volt- 
meter to R4. 


2.0 V 


PLL-B 


C23 


2 


• Displayed frequency: 440.0000 MHz 

• Mode : FM 


Approx. 3.0 V 


Verify 


1ST LO OUT- 
PUT LEVEL 


1 


• Displayed frequency: 435.0000 MHz 


PLL-B 


Terminate PI to 
ground with a 50 Q 
resistor. 

Connect the RF volt- 
meter to PI . 


More than 0 dBm 


PLL-B 


Verify 


2 


After adjustment remove the resistor from Pi and replug Pi . 


1ST LO FRE- 
QUENCY 


1 


Turn power ON and wait at least 5 minutes before adjustment 


2 


♦ Displayed frequency: 

440.0000 MHz (MAIN band) 

• Mode : FM 


PLL-B 


Connect the fre- 
quency counter to PI . 


368.7500 MHz 


OSC (B) 


C7 



4-4 RF-A ADJUSTMENT 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONATIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


RX TOTAL 
GAIN 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR. SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :~“30dBm 

• R22 :Max. CW 


RF-A 


Connect the RF volt- 
meter to PI as shown 
in the diagram. 


Maximum level 


RF-A 


LI 4 


2 


-12 dBm 


R22 



PLL 8 UNIT 






2rd LO frequency 
adjustment 

P3 2nd LO frequency CP 



LPL lock voltage adjustment 



LPL lock voltage CP 



C121 LPL lock voJtage adjustment 




R4 HPL lock voltage CP 
C23 HPL Jock voltage adjustment 



P1 1st LO output level CP 
1st LO frequency CP 

C1 □DS clock adjustment 

IC4j pin 11 or IC5, pin 11 ODS clock cp 



RF-A AND OSC UNITS 



R22 RX total gain 
adjustment 



RF-A UNIT 



RF voltmeter 




0,1 pF 
BX total gain 
CP 





1st LO frequency 
adjustment 



OSC UNIT 



4-5 



L14 RX total gain 
adjustment 











v>< 



4-5 RECEIVER ADJUSTMENT 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 

POINT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


BFO FRE- 
QUENCY 
(MAIN BAND) 


1 


• Displayed frequency: 144.0000 MHz 

• Mode : LSB 

• Receiving 


MAIN 


Connect the 
frequency counter to 
R92. 


10.8515 MHz 


MAIN 


C76 


2 


• Mode : CW 

• Transmitting 


10.8491 MHz 


UO 


3 


• Mode : USB 

• Receiving 


10.8485 MHz 


L21 


4 


• Mode ; CW 

• Receiving 


10.8483 MHz 
(± 150 Hz) 


Verify 


BFO FRE- 
QUENCY 
(SUB BAND) 


1 


• Displayed frequency: 144.0000 MHz 

• Mode : LSB 

• Receiving 


MAIN 


Connect the 
frequency counter to 
R232. 


10.9515 MHz 


MAIN 


Cl 87 


2 


• Mode : USB 

• Receiving 


10.0485 MHz 


L36 


3 


• Mode : CW 

• Receiving 


10.9483 MHz 
(±150 Hz) 


Verify 


FM FRE- 
QUENCY 
(ONLY FOR 
MAIN BAND) 


1 


• Displayed frequency: 1 44.0000 MHz 

• Mode : FM 

• R44 : Max. CW 

• Transmitting 


MAIN 


Connect the 
frequency a>unter to 
D1. 


10.8500 MHz 


MAIN 


L10 


2 


Connect the 
frequency counter to 
R332. 


10.3950 MHz 


LSI 


SENSITIVITY 
(MAIN BAND) 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR, SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : FM 

• Connnect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :3.2pV*(-97dBm) 

Modulation : 1 kHz 
Deviation : 3.5 kHz 


Front 

panel 


S -meter 


Maximum level 


Adjust in sequence 


RF-A 


L14 


2 


MAIN 


L11, L12, 
L13, L14, 
LI 5 


3 


• Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR. SWE) 

440.0000 MHz (USA. AUS) 

♦ Connect the SSG to the [ANT 430 
MHz] connector. 


RF-B 


C56, C52, 
L37, L36, 
L35, L34, 
L25, L24, 
L21, L20 


4 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR. SWE) 

146.0000 MHz (USA, AUS) 

• Mode : FM 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :3.2pV*(~07dBm) 

Modulation : 1 kHz 
Deviation : 5 kHz 


Rear 

panel 


Connect an AC milli- 
vokmeter to the [EXT 
SP] jack with an 8 Q 
load. 


Maximum audio output 
level 


MAIN 


U3 


5 


♦ Mode : USB 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :0.1pV*(~127dBm) 

Modulation : OFF 


Adjust in 
sequence 
L28, L29, 
L30 



* This output level of the standard signal generator (SSQ) is indicated as SSG’s open circuit 



4 — 6 



MAIN, RF-A AND RF-B UNITS 



Sensitivity (Main band) 
adjustment 



I — L30^ 
-L29- 
— L28- 



L36 — 1 

— ^C187- 
1 — R232- 



BFO frequency {Sub band) adjustment 

‘BFO frequency |Sub band) CP 

-R44 FM frequency preseUi ng 

L10 FM frequency adjustment 

D1 FM frequency CP 






fl 



iUMA 



Ll 



Ui 



UL 



li 



JIM 



(UMAfULiAMiSiM 




MAIN UNIT 



RF*A UNIT 



L14 Sensitivity" 
(Main band] 
adjustment 



RF^B UNIT 



C52-, 

C56- 

L37- 

L36- 

L35- 

L34- 

-L24- 

L21- 

L20” 

L25-’ 



Sensitivity 
(Main band} 
adjustment 



L51 FM frequency adjustment 

R332 FM frequency CP— 

R92 BFO frequency (Main band} CP — 

BFO frequency (Main band) adjustment 



C76 

— L20 
— L21 



Sensitivity (Main band) adjustment 



Sensitivity (Main band) adjustment 



L11 1 

L12— 

LI 3 

114— 
L15 1 

L23 — 





RECEIVER ADJUSTMENT (CONTINUED) 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 

POINT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


SENSITIVITY 
(SUB BAND) 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR. SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : FM 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :3.2uV*(~07dBm) 

Modulation : 1 kHz 
Deviation : 3.5 kHz 


MAIN 


Connect the DC volt- 
age meter to J28, pin 
2. 


Maximum level 


Adjust in sequence. 


MAIN 


L42, L43, 
L65, L44. 
L4S 


2 


• Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR, SWE) 

440.0000 MHz (USA. AUS) 

• Connect the SSG to the [ANT 430 
MHz] connector. 


RF-B 


L33. L32, 
L31 


3 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR. SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level : 0.1 pV* 

(-127 dBm) 
Modulation :OFF 


Rear 

panel 


Connect an AC milli- 
voltmeter to the [EXT 
SP] jack with an 8 Q 
load. 


Maximum audio output 
level 


MAIN 


Adjust in 
sequence 
L38, L39, 
L40 


TOTAL GAIN 
(MAIN BAND) 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR. SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

« Mode : USB 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :50pV*(-73dBm) 

Modulation : OFF 


Rear 

panel 


Connect an AC milli- 
voltmetertothe[EXT 
SP] jack with an 8 Q 
load. 


OdB 


Front 

panel 


[AF] 

control 


2 


• SSG Level :OFF 


“20dB 


MAIN 


R149 


TOTAL GAIN 
(SUB BAND) 


1 


• Displayed frequency; 

145.0000 MHz (EUR. SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :50pV*(-73dBm) 

Modulation : OFF 


Rear 

panel 


Connect an AC milli- 
voltmeter to the [EXT 
SP] jack with an 8 Q 
load. 


OdB 


Front 

panel 


[AF] 

control 


2 


• SSG Level :OFF 


-20 dB 


MAIN 


R247 



* This output level of the standard signal generator (SSG) is indicated as SSQ’s open circuit. 



4 



8 



MAIN AND RF-B UNITS 



R247 Total gain [Sub band) adjustment 



R149 Total gain (Main band) adjusiment 



L40 — ^ 

L39 

L38 — 



Sensitivity (Sub band] adjustment 



MAIN UNIT 




RF^B UNIT 



Sensitivity 
(Sub band) 
adjustment 



J2S, pin 2 Sensitivity (Sub band) CP 





RECEIVER ADJUSTMENT (CONTINUED) 



ADJUSTMENT 



ADJUSTMENT CONDITIONS 



MEASUREMENT 



UNIT 



LOCATION 



VALUE 



ADJUSTMENT 

POINT 



UNIT 



ADJUST 



CENTER 
METER 
(ONLY FOR 
MAIN BAND) 



• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : FM 

• [S*RF/C*ALC] switch: IN 

(Center meter) 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 



Front 

panel 



Center meter 



80% 



MAIN 



R320 



Level 

Modulation 

Deviation 



32pV*(-77dBm) 
1 kHz 
3.5 kHz 




Slowly rotate the main dial counter- 
clockwise and stop the main dial 
when the indicator needle reaches 
the maximum right position. 
Receiving 



• SSG Level :OFF 



Center 



MAIN 



R139 




Repeat steps 1 and 2 several times. 



• SSG Level :32 uV* (-77dBm) 

• Rotate the main dial. 



Front 

panel 



Center meter 



30-80% 



Verify 



S-METER 
(MAIN BAND) 



• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR, SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• [S*RF/C*ALC] switch: OUT (S-meter) 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :3.2uV*(-97dBm) 

Modulation : OFF 



Front 

panel 



S-meter 



S9 



MAIN 



R160 




• SSG Level : 1 mV* ( -47 dBm) 



S9 + 60 dB (Full scale) 



R158 




Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR. SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

Mode : FM 

Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 



Maximum level 



L25 



Level 

Modulation 

Deviation 



1 pV*(-107dBm) 
1 kHz 
3.5 kHz 



• SSG Level : 3.2 pV* (-97 dBm) 



S9 



R137 



• SSG Level : 0.1 mV* (-67 dBm) 



S9 + 60 dB (Full scale) 



R138 



• Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR. SWE) 

440.0000 MHz (USA. AUS) 

• Connect the SSG to the [ANT 430 
MHz] connector and set as: 

Level : 3.2 p V* ( - 97 dBm) 



S9 



RF-B 



R49 



This output level of the standard signal generator (SSG) is indicated as SSG’s open circuit. 



4—10 



MAIN AND RF B UNITS 



R158— I 
R160— 



L25 — - 

r 'R137— 

I -R138— 



S-meter fMaSn bard) adjustment 



MAIN UNIT- 




RF-B UNIT 



R49 S-meter 

(Main bard} 
adjustment 



Center metef adjustment 



R320 

R139 





RECEIVER ADJUSTMENT (CONTINUED) 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 

POINT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


S-METER 
(SUB BAND) 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR, SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHzJ connector and set as: 

Level : 3.2 u V* ( - 97 dBm) 

Modulation : OFF 


Front 

panel 


S-meter 


S9 


MAIN 


R260 


2 


• SSG Level : 1 mV* ('47 dBm) 


S9 + 60 dB (Full scale) 

amU 

SUB 

METER W 


R257 


3 


• Mode : FM 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level : 1 pV*(-107dBm) 

Modulation : 1 kHz 


MAIN 


Connect the DC 
voltmeter to J28, pin 
2. 


Maximum level 


MAIN 


L34 


4 


• SSG Level : 3.2(iV* (-87 dBm) 


Front 

panel 


S-meter 


S9 


MAIN 


R215 


5 


• SSG Level : 0.1 mV* (-67 dBm) 


S9 + 60 dB (Full scale) 


R216 


6 


• Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR. SWE) 

440.0000 MHz (USA, AUS) 

• Mode : FM 

• Connect the SSG to the [ANT 430 
MHz] connector and set as: 

Level :3.2uV*(-97dBm) 

Modulation : 1 kHz 
Deviation : 3.5 kHz 


S9 


RF-B 


R43 


RF GAIN 
(ONLY FOR 
MAIN BAND 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR, SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• [RF GAIN] control : Max. CCW 


Front 

panel 


S-meter 


S 


9 + 60 dB (Full scale 




MAIN 


R162 


2 


• Mode : FM 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :32pV*(-77dBm) 

Modulation : OFF 

• [RF GAIN] control :Max. CCW 


S 


9 + 20 dB 






Verify 


NOISE 
BLANKER 
(MAIN BAND) 


1 


• Display 

145. ( 

146. C 

• Mode 

• [NB] svi 

• Connec 
MHz]o 

Leve 

• Apply tl 
the [AN 

[ 


ed frequency: 

)000 MHz (EUR, SWE) 

)000 MHz (USA, AUS) 

: USB 

ritch : ON (IN) 

:t the SSG to the [ANT 144 
snnector and set as: 

:3.2uV*(-97dBm) 
ie following pulse noise to 
T 144 MHz] connector. 

00 msec. 


Top 

panel 


Speaker 


Minimum noise level 


MAIN 


L4, L5 




E 

il 


(SUB BAND) 


2 


Same conditions as described above. 


Minimum noise level 


MAIN 


L63, L64 



* This output level of the standard signal generator (SSG) is indicated as SSG’s open circuit. 



4 — 12 



MAIN AND RF-8 UNITS 




R162 RF gain adjustment 



MAIN UNIT 



L64 

L63 



Noise bianker {Sub band) 
adjusimeni 



R216— 1 
L34— 
R215- 
R257— 
R260” 



S-meier (Sub band) adjustment 



-"RF-B UNIT 



R43 S-meier 
{Sub band) 
adjuslment 



Noise blanker {Main band) 
adjustment 





RECEIVER ADJUSTMENT (CONI'INUED) 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


SQUELCH 
(MAIN AND 
SUB BANDS) 


t 


• Mode : USB 

• Receiving no signal 






Squelch closes near 
the 9:30 position of the 
[SQUELCH] control. 




Verify 


2 


• Mode : FM 






Squelch closes near 
the 9 o’clock position of 
the [SQUELCH] con- 
trol. 


MAIN 


R133for 
main band. 
R21 1 for 
sub band. 


BEEP 


1 


• {AFJ control : 10 o’clock 

position 


Rear 

panel 


Connect the oscil- 
loscope to the [EXT 
SP] jack with an 8 Q 
load. 


0.5 Vp-p 


MAIN 


R292 for 
main band. 
R310for 
sub band. 


WIDE BAND 
SENSITIVITY 


1 


• Displayed frequency: 144.0000 MHz 

• Mode : FM 

• Ground the lead of R68 with the wire 
on the RF-A unit 

• Connect the SSG to the [ANT 144 
MHz] connector and set as: 

Level :3.2pV*{“97dBm) 

Modulation : 1 kHz 
Deviation : 3.5 kHz 


Front 

panel 


S-meter 


Maximum level 


RF-A 


Adjust in 
sequence 
L27, L26, 
L25 


2 


After adjustment, remove the wire from R68. 



* This output level of the standard signal generator (SSQ) is indicated as SSG’s open circuit. 



4 



14 



MAIN AND RF-A UNITS 



R292 Beep {Main band] adjustment 



R133 Squelch {Main band) adjustment 



R310 Beep (Sub band) adjustment 



R211 Squelch {Sub band) adjustment 



RF‘A UNIT 




iJUiAAMlMMJLiiL. 



AAiMAjTlMAiii 



MAIN UNIT 



L27— I 
L26— 
L25 — 



Wide band sensitivity adjustment 



R66 Wide band sensitivity presetting 





4-6 TRANSMITTER ADJUSTMENT 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


TOTAL GAIN 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR, SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• [MIC] control : Center 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 2 mV 

Modulation : 1 .5 kHz 

• Transmitting 


MAIN 


Connect the RF volt- 
meter to J3 or J4. 


Maximum level 


MAIN 


LI, L2 


2 


-22 dBm 


R2 


3 


• Ground the lead of R39 on the CTRL 
unit with the wire. 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 2 mV 

Modulation :1.5 kHz 

• Transmitting 


Rear 

panel 


Connect the RF 
power meter to the 
[ANT 144 MHz] 
connector. 


Maximum level 


RF-A 


LI 


4 


13 W (IC-970A/E) 
18 W (IC-970H) 


R2 


5 


• Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR, SWE) 

440.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• Ground the lead of R39 on the CTRL 
unit with the wire. 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 2 mV 

Modulation :1.5 kHz 

• Transmitting 


Connect the RF 
power meter to the 
[ANT 430 MHz] con- 
ector. 


Maximum level 


RF-B 


L1-L7, 

L47 


6 


13 W (IC-970A/E) 
16W(IC-970H) 


R82 


7 


After adjustment, remove the wire from R39. 


OUTPUT 

POWER 


1 


• Displayed frequency: 146.0000 MHz 

• Mode : USB 

• [MIC] control : Center 

• [RF PWR] control : Max. CW 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 20 mV 

Modulation : 1 .5 kHz 

• Transmitting 


MAIN 


Connect the DC volt- 
meter to J1 7, pin 5. 


3.0 V 


MAIN 


R118 


2 


• Displayed frequency: 

146.0000 MHz (EUR, SWE) 

148.0000 MHz (USA, AUS) 

• Mode : USB 

• [MIC] control : Center 

• [RF PWR] control : Max. CW 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 20 mV 

Modulation :1.5 kHz 

• Transmitting 


Rear 

panel 


Connect the RF 
power meter to the 
[ANT 144 MHz] con- 
nector. 


25 W (IC-970A/E) 
35 W (IC-970H) 


CTRL 


R15 


3 


• Displayed frequency: 

440.0000 MHz (EUR. SWE) 

450.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

• [MIC] control : Center 

• [RF PWR] control : Max. CW 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 20 mV 

Modulation : 1 .5 kHz 

• Transmitting 


Connect the RF pow- 
er meter to the [ANT 
430 MHz] connector. 


25 W (IC-970A/E) 
30 W (IC-970H) 


R14 



4 — 16 



MAIN, RF'A AND RF-B UNITS 







MAIN UNIT 



R118 Output power 
adjustment 

RF-A UNIT^ 



J17, pin 5 Output 

power CP 

RF-B UNIT 



L6^ 



L7 — 



R 82 ^ 



L3— 



Total gain 
adjustment 

L2—\ 

L47^ 

gain CP 



L1^ 
R 2 ‘ 
2 ^ 



Total gain 
adjustment 



Total gain - 
adjustment 






CTRL UNIT 




R 14 Output power 
adjustment 

R 15 Output power 
adjustment 

R39 Total gain 
preselling 



4 — 17 






TRANSMITTER ADJUSTMENT (CONTINUED) 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 

POINT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


RF METER 


1 


• Displayed frequency: 

440.0000 MHz (EUR. SWE) 

450.0000 MHz (USA, AUS) 

« Mode : USB 

• [MIC] control : Center 

• [RF PWR] control : Max. CW 

• [S*RF/C*ALCJ switch: OUT 

• Connect the RF power meter to the 
[ANT 430 MHz] connector. 

• Connect the AQ to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 20 mV 

Modulation :1.5 kHz 

• Transmitting 


Front 

panel 


RF meter 


9 


0% 




MAIN 


R378 


ALC METER 


1 


« Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR. SWE) 

440.0000 MHz (USA, AUS) 

• Mode : USB 

• [MIC] control : Center 

• [RF PWR] control ; Max. CW 

• [S*RF/C*ALC] switch: IN 

• Connect the RF power meter to the 
[ANT 430 MHz) connector. 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level :10mV 

Modulation :1.5 kHz 

• Transmitting 


Front 

panel 


ALC meter 


1 


00% 




MAIN 


R121 








FM POWER 
(ONLY FOR 
IC-970H) 


1 


• Displayed frequency: 

440.0000 MHz (EUR, SWE) 

450.0000 MHz (USA. AUS) 

♦ Mode : FM 

• [RF PWR] control : Max. CW 

♦ Transmitting 


Rear 

panel 


Connect the RF 
power meter to the 
[430 MHz ANT] con- 
nector. 


40 W 


MAIN 


R380 


2 


• Displayed frequency: 144.0000 MHz 

• Mode : FM 

• [RF PWR] control : Max. CW 

• Transmitting 


Connect the RF 
power meter to the 
[144 MHz ANT] con- 
nector. 


46-50 W 


Verify 


FM, CW 

DRIVE 

LEVEL 


1 


* Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR, SWE) 

440.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : FM 

♦ [RF PWR] control : Max. CW 

♦ Transmitting 


Front 

panel 


ALC meter 


100% 


MAIN 


R44 


2 


• Mode : CW 

• [RF PWR] control : Max. CW 

• Connect the key to the [KEY] jack 
and key down. 

• Transmitting 


100% 


R104 


430 MHz 
LOW 
OUTPUT 
POWER 


1 


• Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR. SWE) 

440.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : FM 

• [RF PWR] control : Max. CCW 

• Transmitting 


Rear 

panel 


Connect the RF 
power meter to the 
[430 MHz ANT] con- 
nector. 


3.5 W (IC-970A/E) 
6.0 W (IC-970H) 


MAIN 


R120 


2 


After adjustment, check the HIGH OUTPUT POWER level. 



4 — 18 



TRANSMITTER ADJUSTMENT (CONTINUED) 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDmONS 


measurement 


VALUE 


' ADJUSTMENT 
POINT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


144 MHz 
LOW 
OUTPUT 
POWER 


1 


' * Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR, SWE) 

140.0000 MHz (USA, AUS) 

* Mode : FM 

♦ [RF PWR] control : Max. CCW , 

• Transmitting j 


Rear 

panel 


Connect the RF 
power meler to Ihe 
[ANT 144 MHz] 
connector. 


2.0-3.0 W (IC'970A/E) 
4 0^5.0 W [1C 970 H) 




Verify 



MAIN UNIT 



Raso FM power adjustmenl [Oaly for IC-970H}- 



R120 430 MHz low output power adjustment 

R378 RF meter adjustment 

R121 ALC meter adjustment 




MAIN UNIT 



R44 FM drive level adjustment 



R104 CW drive level adjustment 





TRANSMITTER ADJUSTMENT (CONTINUED) 



ADJUSTMENT 


ADJUSTMENT CONDITIONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 

POINT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


ICAPC 

(FOR 

IC-970A/E) 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR, SWE) 

146.0000 MHz (USA, AUS) 

• Mode : USB 

• [MIC] control : Max, CW 

• [RF PWR] control : Max. CW 

• [S*RF/C*ALC] switch: IN 

• Connect the RF power meter to the 
[ANT 144 MHz] connector. 

• Decrease the power supply voltage 
to 11.7 V DC. 

• Ground the lead of R39 on the CTRL 
unit with the wire. 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 20 mV 

Modulation ; 1 .5 kHz 

• Transmitting 


Front 

panel 


ALC meter 


The point at which the 
ALC indicator needle 
begins to move. 


MAIN 


R117 


2 


♦ Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR. SWE) 

440.0000 MHz (USA, AUS) 

♦ Connect the RF power meter to the 
[ANT 430 MHz] connector. 

♦ Transmitting 


R116 


1C ARC 

(FOR 

IC-970H) 


1 


• Displayed frequency: 

145.0000 MHz (EUR. SWE) 

146.0000 MHz (USA. AUS) 

• Mode : USB 

#[MIC] control : Max. CW 

• [RF PWR] control : Max. CW 

• [S*RF/C*ALC] switch: IN 

• Connect the RF power meter to the 
[ANT 144 MHz] connector. 

• Ground the lead of R39 on the CTRL 
unit with the wire. 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 20 mV 

Modulation : 1 .5 kHz 

• Transmitting 


Rear 

panel 


Connect the ammeter 
between the DC 
power supply and 
IC-970H. 


12A 


MAIN 


R117 


2 


• Displayed frequency: 

435.0000 MHz (EUR, SWE) 

440.0000 MHz (USA, AUS) 

• Connect the RF power meter to the 
[ANT 430 MHz] connector. 

• Transmitting 


16A 


R116 


HTP 




• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : FM 

♦ [RF PWR] control :Max.CW 

♦ Add 8~1 3.8 V to J17, pin 3 on the 
main unit through the 4.7 kQ resistor. 


Rear 

panel 


Connect the RF 
power meter to the 
[ANT 144 MHz] con- 
nector. 


12.5 W (1C-970A/E) 

22.5 W (IC-970H) 


MAIN 


R114 


OUTPUT 

POWER 

BALANCE 




• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

♦ Mode : USB and LSB 

♦ Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 2 mV 

Modulation : 300 Hz 

• Transmitting 


Rear 

panel 


Connect the RF 
power meter to the 
(ANT 144 MHz] con- 
nector. 


LSB power must equal 
USB power. 


MAIN 


C76 



4 — 20 



MAIN UNIT 






MAIN UNIT 



IC APC 

adjustment 



rRll6 

^R117 




^J17, pin 3 

HTP presetting 



R114 HTP 

adjustment 



C76 Output power 
balance 
adjustment 



CTRL UNIT 




4 21 



R39 IC APC presetting 









TRANSMITTER ADJUSTMENT (CONTINUED) 



ADJUSTMENT 


ADJUSIMENT CONDItlONS 


MEASUREMENT 


VALUE 


ADJUSTMENT 

POINT 


UNIT 


LOCATION 


UNIT 


ADJUST 


FM 

DEVIATION 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : FM 

• [MIC] control : Center 

• Connect the AG to the [MICRO- 
PHONE] connector and set as: 

Level : 20 mV 

Modulation : 1 kHz 

• Transmitting 


Rear 

panel 


Connect the FM devi- 
ation meter to the 
[ANT 144 MHz] con- 
nector via the atten- 
uator. 


4.8 kHz 


MAIN 


R2S 


2 


• MIC connector input: 
Level : 2 mV 

Modulation : 1 kHz 


3.5 kHz 


R30 


TONE CALL 
(EUR only) 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : FM 

• MIC input : OFF 

• [TONE] switch : ON 


Rear 

panel 


Connect the FM devi- 
ation meter to the 
[ANT 144 MHz] con- 
nector via the atten- 
uator. 


3.5 kHz 


MAIN 


R65 


SUBAUD- 
IBLETONE 
(All other ver- 
sions) 


1 


• Displayed frequency: 145.0000 MHz 

• Mode : FM 

• MIC input : OFF 

• [TONE] switch : ON 

• TONE frequency : 87 Hz 

• Transmitting 


Rear 

panel 


Connect the FM devi- 
ation meter to the 
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(USA, AUS versions only) 

• Display^ frequency: 430 MHz band 
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• Transmitting 


Connect the spectrum 
analyzer to the [ANT 
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via the attenuator. 
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5-4 SUBORDINATE MAIN UNITS 

• MS-A AND MS-i UNITS • MS-B UNIT 




« M5-C UNIT 



* MS-D UNIT 




• MS'E UNIT 



• MS-F UNIT 
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• M5'G UNIT 




• MS^H UNIT 
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5-6 PLL-A UNIT 
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OSC (B) UNIT 






5-9 OSC, OSC (B) AND CTRL UNITS 

• OSC UNIT 
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5-10 JACK A, JACK B, DRIVER AND CONNECT UNITS 

• JACK-A UNIT • JACK-B UNIT 

I ACC -II I I CAT. I i - 



• DRIVER UNIT (IC-970H only» 



• CONNECT UNIT 



o.|i 

{RF-B JO) 



n D 



Cl ^ 

5 S 



='■ — I 

t 'f-. 



LJ li 

1 

i ; 


: j 


1 : 




1 1 


1 






\ ^ 

P2 (4M PA H m 



W SP 



-y -■ 

< ^ 
?. W. 

^ £ 





I'v 


^ r-. 

— ■% 




“;■ 

Z 


^ _i_ 


■T 

3 


3 




i 


-. 

n 


■' -n 
iL. 



a 

j -d- r 



tlOPTIQHAU ^'<^l 



■Hh 



413 r ACS' 



| 14 J 














5-11 144 PA UNIT 
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5-12 430 PA UNIT 

• 430 PA H UNIT (IC-970H) 
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• 430 PA L UNIT (IC-970A/E) 
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SECTION 6 



VOLTAGE DIAGRAMS 



• CONNECTOR CIRCUIT 
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• CONNECTOR CIRCUIT 
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• PLL A AND PLL B UNITS 
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